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AVERTISSEMENT. 



Ce Volume renferme la description des Observatoires 
des États-Unis d'Amérique. L'histoire de TAstronomie 
dans l'Amérique du Sud et l'étude complète du service 
météorologique des Américains formeront le volume 
suivant. 



a. 



INTRODUCT|^!^.w-:;.^.'#x 
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Tcindis qu'en Angleterre l'utilité eb>i4ijag^laieé de 
l'Astronomie ont été senties de très-bonne heure et que, 
de tout temps pour ainsi dire, cette Science y a reçu 
les encouragements du pouvoir central et des grands 
corps de l'État ( ' ), en Amérique, au contraire, le pouvoir 
central fut tout d'abord indifférent à la naturalisation de 
cette science, et ses premiers progrès ont été dus uni- 
quement aux efforts de l'initiative privée. 

Déjà, avant la guerre de l'Indépendance, lors des pas- 
sages de Vénus de 1761 et 1769, la Société philosophique 
américaine avait organisé trois stations d'observation, à 
Philadelphie, l\ Norritown et au Cap d'Henlopen; mais 
aucun de ces Observatoires temporaires ne survécut à 
l'observation de ce beau phénomène. Cependant l'un des 



(') y oiv Y Astronomie pratique et les Observatoires. F* Partie : 
Angleterre, 
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télescopes achetés par Franklio pour l'observation de 1 769 
servit en 1780 au professeur Williams pour observer une 
éclipse totale de Soleil; mais, après ces deux tentatives, 
on ne trouve pendant bien longtemps, dans l'histoire scien- 
tifique des États-Unis, que des efforts isolés et infructueux 
en vue de rétablissement d'un Observatoire digne de ce 
pays, tout aussi bien que de l'imporUmce et de l'utilité 
de l'Astronomie, 

Le premier effort a été fait dans la ville de Cincinnati, 
l'un des points fondamentaux de la Desàription géode- 
siquc des États-Unis ; peu après la déclaration de l'Indé- 
pendance, en 1787, le Congrès avait décidé la division du 
territoire de l'Union en carrés de 6 milles de côté, 
orientés suivant les méridiens et les parallèles, la déter- 
mination des longitudes et latitudes de certains sommets 
fondamentoux et la mesure d'une base astronomique. 
Cette vaste entreprise fut commencée en 1807 par le 
colonel Jared MansQeld, premier Suiveyor général de 
l'Union, qui, à l'origine, paraît avoir eu l'intention de 
ne point limiter ses travaux à la Géodésie. En effet, outre 
un petit instrument des passages, de 3o pouces (o™,76) 
de foyer, et une pendule astronomique, il avait fait acheter 
un télescope de 3 pieds (0^,9?.) de longueur focale ( *) ; 



^(')-d.e télescope avait coAté i435 francs, l'instrument des pas- 
sages 2000 francs, et la pendule i45o francs. 
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il les installa dans sa maison à Cincinnati, et, outre la dé- 
termination de la longitude et de la latitude de la ville, il 
fit avec eux quelaues observations d'éclipsés. A peu près à 
la même époque, John Lowell, citoyen du Massachusscts, 
transmettait à Webber, Hallis prof essor de IMathématiques 
et de Philosophie naturelle à Han^ard Collège de Cam- 
bridge, les instructions écrites que notre illustre De- 
lambre lui avait remises, pendant son séjour à Paris 
€n-i8o5, sur l'organisation d'un Observatoire et les in- 
struments qu'un pareil établissement devait renfermer. 
Le projet de fonder un Observatoire à Cambridge paraît 
donc avoir été, dès cette époque, sérieusement agité dans 
les entretiens des anciens élèves de Han*aid Collège; 
mais ce ne fut guère que dix ans plus tard, en i8i5, 
que ce projet se traduisit en actes. 

La corporation de l'Université nomma alors une Com- 
mission, composée de MM. Lowell, Farrar et Bow- 
ditch ('), pour arrêter un pian d'organisation, faire choix 



(*) Natbaniel Bowditch était fils d'un tonnelier. Né à Salem 
(Massaciiusscts) le 2O' mars 1775, il fut placé, à l'âge de treize 
ans, comme commis chez un marchand de cordages à l'usage des 
navires, puis embarqué à vingt-deux ans pendant neuf années : il 
fut ensuite président d'une Compagnie d'assurances maritimes à 
Salem, et enfin, en 1823, secrétaire de la Compagnie d'assurances 
sur la vie du Massachussets à Boston. 11 s'occupa beaucoup d'Astro- 
nomie, et son travail le plus remarquable est une traduction de 
la Mécanique céleste. 
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Tannée; toos les astronomes d'Europe attendaient cette 
époque avec impatience. Leur enthousiasme avait facile- 
ment gagné ceux des savants américains qui portaient 
intérêt aux phénomènes célestes, et les journaux l'avaient 
fait partager au pays tout entier. Aussi ce fut, pour ainsi 
dire, un triomphe pour l'Amérique, lorsque les professeurs 
Olmsted et Loomis, de Yale Collège, annoncèrent dans 
les premiers jours d'août, c'est-à-dire bien avant qu'on eût 
pu être renseigné sur les travaux d'Europe, qu'ils avaient 
pu apercevoir la comète de Halley ù l'aide de la lunette 
de Sheldon Clark. Si l'on voulait ne plus être, à cet égard, 
tributaire du vieux continent, il fallait donc des instru- 
ments et des Observatoires : telle est l'idée qui se pro- 
pagea rapidement dans les Universités et Collèges, et les 
efforts que faisaient depuis quelques années certains ama- 
teurs en reçurent un appui considérable. D'un autre 
côté, l'établissement du Coast Survey (i832) avait ra- 
mené l'attention générale sur les travaux astronomiques ; 
aussi bientôt on vit s'élever l'Observatoire de Williams 
Collège (i836) à AVilliamstown, dans le Massachussets ; 
puis, successivement, ceux de JVcstem Réserve Collège 
( i838) à Iludson, dans TOhio; de Harvard Collège 
(1839] à Cambridge, dans le Massachussets; de Hrgh 
School (1840) à Philadelphie, dans l'État de Pensyl- 
vanie; de fVest Point ( 1841 ), dans l'État de New-York ; 
de Gcorgetoivn ( i843 ), tout près de Washington, et enfin, 
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succédant à tous ces efforts individuels et venant, f>our 
ainsi dire, les couronner, VObseivatoire national, depuis 
Observatoire naval, de Washington, dont la création fut le 
signal d*un développement astronomique considérable et 
décida celle d'un grand nombre d'Observatoires publics 
ou privés. Fait curieux cependant et qu'il est convenable 
de noter, le Yale Collège, qui avait été la cause acciden- 
telle de cette vaste impulsion scientifique, n'a point pris 
part au mouvement qu'il avait provoqué ; la lunette de 
Sheldon Clark y est restée telle quelle et inoccupée ; et 
même un instrument des passages de 4 pouces (o*^, lo] 
d'ouverture et 5 pieds (i", 5o) de foyer, que lui a donné, 
en 1854, M. Williams Hillhouse, de New-Haven, n'a point 
encore été monté, faute d'un local convenable pour son 
installation (*). 



(') M. E. Loomis, encore aujourd'hui professeur à Yale Collège^ 
y a fait, en i834 et i835, des observations magnétiques impor- 
tantes et, en i836, des observations astronomiques destinées à 
donner la longitude et la latitude de TObservatoire {Silliman's 
Journal, t. XXX et XXXIV). Gomme on le Terra plus loin, 
M. Sheffield Tient de faire bâtir un Observatoire nouTeau dans un 
bâtiment annexe de l'UniTersité. 



I* 




Larlo ■itrononiiquc de* Étali-Gois. 
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CARTE ASTRONOMIQUE DES ÉTATS-UNIS. 

(Les foDgilodes sont comptées à partir da méridien de Greenwich.) 

Dans cette carte on n*a marqué que les villes qui pos- 
sèdent un Observatoire ; leurs noms sont inscrits en ca- 
ractères romains* Ceux des Etats sont indiqués en itali- 
ques ; par suite du défaut d*espace, quelques-uns de ces 
derniers ont dû être représentés par des numéros. Les 
noms d'État qui leur correspondent sont les suivants : 

1. New-Hampshire. 5. New-York. 9. Maryland. 

2. Vérmont. 6. New-Jersey. 10. Connecticut. 

3. Massachussets. 7. Pensylvanic. 11. Ohio. 

4. Rhode-lsland. 8. Delaware. 

COMPLÉMENTS. 

Depuis l'impression de ce volume nous avons reçu 
quelques renseignements qui nous permettent de com- 
pléter l'histoire de certains des Observatoires que nous 
avons décrits : 

M. Ormond Stone, ancien assistant de l'Observatoire 
de Washington, vient d'être nommé directeur de l'Obser- 
vatoire de Cincinnati (Ohio), et M. LcTvis Boss a été chargé 
de la direction de l'Observatoire Dudley. 



TROISIÈME PARTIE. 



ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 



CHAPITRE PREMIER. 



LES PREMIERS OBSERVATOIRES. 



I. 

OBSERVATOIRE DE WILLIAMS COLLEGE (mASSACHUSSETs). 

Le premier e'tablissemcnt des États-Unis qui mérita 
réellement le nom d'Observatoire, celui du collège Wil- 
liams, à Williamstown, dans l'EtiU de Massachusscts, a été 
fondé en i836 par le professeur Hopkins. Construit d'après 
les vrais principes [fig, 2 ), il est entièrement isolé des bâti- 
ments du collège. Il fut doté à l'origine d'un instrument des 
passages de Troughton, dont la distance focale était de 
4 pieds 2 pouces (i"™, i^) et l'ouvertui-e de 3,5 pouces 
(o'",og), d'un télescope d'Herschel de 10 pieds (3"*, o5) 
de foyer monté équatorialement et muni par les soins de 
M. Phelps, constructeur de New-York, des cercles divisés 
nécessaires aux mesures ; une pendule de Molyneux com- 
plétait Toutillage de l'Observatoire. En i852, M. A. 
Lawrence, de Boston, fit présent au collège d'un bel équa- 
tonal d'Alvan Clark, de 7 pouces (o^jiS) d'ouverture 



et Je 9,5 pieds (2'", go de fnyer, qu'on munit d'un mou- 
vement d'horlogerie et qu'on installa ù la place du télescope 




ObserTalolre da Williama Collège. 

d'Ilerscliel ; la lunette de cet équaloi'ial paraît Être e\- 
cellente, car elle montre aisément la sisième étoile du tra- 
pèze d'Orion. 






La seconde tentative sérieuse faite pour aecliraat''r 
l'élude de l'Astronomie dans les Etats américuins est due 
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au IFestern Reserve Collège (Collège de la Réserve occi- 
dentale) de la ville d'Hudson, dans l'Ohio. Légitimement 
désireux de surpasser le collège de l'Etal de Massachussets, 
le collège de TOhio «'attacha, dans le printemps de i836, 
M. £. Loomis comme professeur de Mathématiques et 
d'Astronomie, et le chargea d'installer un observatoire. 
Ce savant vint alors en Angleterre pour en visiter les 
établissements astronomiques et y acheter les instruments 
nécessaires. Il était de retour à Hudson dans l'automne 
de rânnée suivante; bientôt après arrivèrent un équato- 
rial et on instrument des passages de Simms, l'habile con- 
stnictear de Londres, ainsi qu'une pendule de Molyneux. 
. L'Observatoire que M. Loomis fit élever en 1837 est 
aussi entièrement indépendant du collège : il se compose 
de trois salles contiguës. La salle du milieu, de i4 pieds 
de côté, abrite l'équatorial; sa lunette a 4 pouces (0°*^, 10) 
d'ouverture et 5,5 pieds (i"',58) de foyer; elle est munie 
de cercles divisés, mais ne possède point de mouvement 
d'horlogerie. La salle orientale contient l'instrument mé- 
ridien et la pendule ; le premier est fort petit : sa lunette a 
2 pieds 6 pouces (o™, 76) de foyer et 3 pouces (o'",o8) 
d'ouverture; quant à la pendule, elle paraît être une des 
meilleures qu'ait faites Molyneux. La salle occidentale 
sert de bureau. La fin de Tannée de 1837 et le commen- 
cement de i838 furent employés à l'érection du bâtiment 
et à l'installation des instruments; tout fui prêt en sep- 
tembre i838, et depuis lors jusqu'en i85i, où Loomis 
fut nommé professeur à l'Université de New- York. Il y 
fit une série régulière et continue d'observations, dont 
les plus importantes sont des observations de culmina- 
tions lunaires pour déterminer la longitude et de circum- 
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polaires pour la latitude ; elles ont été publiées dans les 
Transactions de la Société philosophique américaine (*), 
et leur ensemble, ainsi que leur vérification, faite par le té- 
légraphe, en 1849, entre Hudson et Philadelphie [Royal 
Society Proceedings), a été discuté dans un beau Mémoire 
communiqué au Journal astronomique de M. Gould, lors 
de sa fondation (^). 

Nous citerons encore quelques observations de co- 
mètes, particulièrement celles d'Encke (184^)1 de Biela 
(1846) et de la comète I, i85o, ainsi qu'une étude des sa- 
tellites d'Uranus, que le faible pouvoir optique de l'in- 
stniment a forcément rendue incomplète (•). Depuis le 
départ de M. Loomis, l'Observatoire d'Hudson paraît 
être complètement abandonné. 



III. 

OBSERVATOIRE DE l'ÉCOLE SUPERIEURE DE PHILADELPHIE 

(central high 6CHOOL observatory). 



Cet observatoire a été fondé presque en même temps 
que le précédent : c'est d'ailleurs l'époque où le mou- 
vement scientifique se généralise et s'étend aux £tats« 



(*) Astronomîcal observations made at Hudson Observatory^ 
OhiOf wich some account of the building and instruments, {^Ame~ 
rican Philosophical Society Transactions, t. VU, VIII et IX.) 

(*) On the longitude of Hudson {pino) Observatory, {Gould astro^ 
nomical journal, t. I, i85i.) 

( ' ) Siliiman's journal for 1 8^6 and 1 85 •;> . — Gould astronomical 
journal f i85i. 



- 15 - 

Unis, où la nécessité d'avoir une vie scIentiQque propre 
commence à dominer dans l'esprit public. Aussi, lors- 
que, en 1837, le Bureau des contrôleurs des Ecoles pu- 
bliques de TEtat de Pensylvanic décida la création 
d'une École supérieure centrale d'enseignement primaire, 
l'avis, émis par M. George Justice, d'adjoindre un Ob- 
servatoire à l'établissement projeté, fut immédiatement 
adopté, quoique les travaux astronomiques fussent tout à 
iait en dehors des programmes de l'École. Le Bureau 
des contrôleurs vota une somme de 5ooo dollars 
(25ooo francs) pour l'achat des instruments et en chargea 
Sears Cook Walker, alors secrétaire de la Comj)agnie pen- 
sylvanienne d'Assurances sur la vie, et déjà connu par 
quelques travaux astronomiques (•). La conslruclion du 
bel équatorial de o***, 24 d'ouverture pour l'Observatoire 
de Dorpat ( 1824) avait porté dans le monde entier la ré- 
putation de l'Institut optique de Munich; de même, les 
cercles méridiens d'Ertel jouissaient, en Allemagne, d'une 
confiance générale : c'est là que s'adressii C. Walker. 

Les instruments arrivèrent à Philadelphie dans l'au- 
tomne de 1840; c'étaient : 

1° Un équatorial de Merz et Mahler, de 6 pouces 
(o™, i5) d'ouverture et 8 pieds (2™, 44) ^^ distance 



(* ) Entre autres : On the longitude ofthe Hall of the american 
j^hilosophical Society y deduced from an occultation of Aldebaran, 
{Transactions ofthe american philosophical Society, t. V, 1837.) 
— Détermination of the longitudes of several stations near the 
northern Boundarj ofOhio,from transits ofthe Bfoon culminating 
stars observed in i835. (Transactions of the american philoso-~ 
phical Society^ t. Vî, iSSg.) 
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focale, avec cercles divisés et mouvement d'horlogerie, 
monté de la même manière que celui de Dorpat, et dont 
le prix était de 2200 dollars (10 000 francs environ); 

2^ Un cercle méridien d'Ertel dont la lunette a 5 pieds 
(i*",53) de foyer et 4*5 pouces (o™, 11) d'ouverture, 
construit de manière qu'on puisse échanger l'oculaire et 
l'objectif, afin d'éliminer l'influence 4^ 1^ flexion de la 
lunette, et qui avait coûté 1200 dollars (6000 francs}; 

3° Un chercheur de comètes du prix de 245 dollars 
(1225 francs); 

4° Une pendule à compensateur de mercure coûtant 
Soc dollars ( i5oo francs) et un chronomètre de 2 5o dol- 
lars { 1 260 francs ) . 

Pour installer ces beaux instruments, on avait élevé, 
derrière le bâtiment de l'École, une forte tour en ma- 
çonnerie, haute de i4 mètres, reposant sur des fondations 
de 3 mètres de profondeur, et dont les murs avaient 
une épaisseur de o", 76 au sommet. Les murs nord et sud 
de cette tour étaient rehés par deux fortes poutres de 
fer, qui portaient deux tables de marbre pesant chacune 
environ 45o kilogrammes et servant de base à l'équatorial : 
il s'appuyait sur elles au moyen des quatre vis calantes de 
son pied; quant aux piliers du cercle méridien, ils étaient 
portés directement par le mur sud de la tour. 

Entre les mains de C. Walker et Kendall, les beaux 
instruments de Philadelphie ne restèrent point inoccupés. 
Quoique, à l'origine, le but principal de ces astronomes 
fût de fixer avec précision la position géographique de 
l'Observatoire, afin d'en faire une station principale et de 
premier ordre de la Géodésie américaine, ils ne délaissèrent 
point pour cela l'Astronomie générale : ainsi ils obser- 
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vèreat la comète d'Encke à son apparîtion de 1842 (']. 

Un phénomène remarquable vint bientôt, d'ailleurs, 
attirer sur l'Observatoire de Philadelphie l'attention des 
Etats voisins; le 28 février i843, apparut soudainement 
dans le ciel, près du Soleil, une magnifique comète à la 
tête petite 9 mais trè ^brillante , dont la queue était un 
long filet brillant de largeur uniforme, et qui fut vue dans 
presque tous les Etats de l'Union (excepté peut-être l'État 
de Rhode-Island), ainsi qu'à Mexico et en Italie (Parme, 
Bologne, etc.) (*). Walker et Kendall firent de ce bel astre 
des observations nombreuses et exactes [^). Deux ans 
plus tard, ils observèrent également la grande comète 
aperçue le 19 décembre par Wilmot au Cap de Bonne- 
Espérance ( *") . 

En 1845, Walker, alors âgé de 4o ans (il était né le 
18 mars i8o5, au village de Wilmington, dans le Massa- 



(*) Observations of Enche's cornet at the bigh School Observa- 
torjr, {Philadelphia monthljr Notices, t. V.) 

(*) A Halifax, dans le Delaware, on la vit à 7^3o™ du matin 
environ, et Ton put la suivre jusque vers 3 heures du soir, 
moment où le ciel s'obscurcit. Le capitaine Clark » à Portland 
(État du Maine), prit des mesures de distance du noyau de la 
comète au bord du Soleil : ce sont les seules mesures qu'on ait 
de cet astre avant le 3 mars; à 3'* a"™ i5*, temps moyen de Port- 
land, la distance du bord le plus éloigné du Soleil au bord le 
plus proche du noyau était de 4*^6' i5". Lorsque Darla vit la co- 
mète à Copiopo (Chili), le i®'' mars, elle avait deux queues 
distinctes : la queue principale s'épanouissait en s'éloignant de 
la tète; l'autre, située au nord de la première, était un filet 
brillant de largeur uniforme. 

(') Monthly Notices of the Royal astronomical Societjr^\,y\, i863. 

(*) Observation of the southern cornet of december 184 4* {^Sil- 
limants journal, t. V; 184 5. 

2. 
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chussets), se trouva complclement ruiné par suite de 
placements aventureux et d'opérations commerciales mal- 
heureuses. Il quitta alors Philadelphie pour aller à l'Ob- 
servatoire de Washington occuper le poste que lui offrait 
le Ministre de la Marine, poste que, d'ailleurs, il résigna 
bientôt, et auquel il préféra celui de directeur du service 
des Longitudes dans le Coast Sun^ey, Il y fut l'un des 
promoteurs les plus actifs de l'application de l'électricité 
il la détermination des longitudes; ses deux premiers 
essais se rapportent à l'Observatoire de Philadelphie. En 
octobre 1846, on réunit entre eux, par des communi- 
cations télégraphiques, partant du General Post^ Office 
de Washington, l'Observatoire naval, celui de l'EcoJe 
supérieure de Philadelphie et un Observatoire tem- 
poraire instiillé près de Jersey -City. Les professeurs 
R. Keith, E.-O. Kendall et I^oomis observaient à ces diffé- 
rents postes sous la haute direction de Walker. Les expé- 
riences recommencèrent dans l'automne de l'année sui- 
vante, pour essayer quelques perfectionnements apportés 
à la méthode; le professeur O. Kendall prêta encore à 
Walker son concours et celui des instruments de l'Obser- 
vatoire de Philadelphie : il en fut de même en 1848, dans 
la détermination de la différence de longitudes entre ce der- 
nier Observatoire et celui que le professeur Mitchel venait 
de fonder à Cincinnati ('). Tels sont, à notre connaissance 



(*) La planète Neptune attira aussi l'attention de S. Walker, 
qui publia dans les yiifierican philosophical Society Proceedings 
un certain nombre de Mémoires où il donna ses éléments ellip- 
liques et démontra qu'elle avait été autrefois observée par de la 
Lande. 



- 19 - 

(la moins, les derniers travaux astronomiques de l'Ob- 
servatoire de Philadelphie ( ' ). 

En i853, TÉcole supérieure fut démolie pour laisser 
passage à un chemin de fer, transférée à la place qu'elle 
occupe maintenant au coin de Broad-Street et de Green- 
Streel, et l'on y a transporté les instruments que l'école 
possédait; mais, au lieu de chercher h. améliorer l'in- 
stallation si bizaiTe et si défectueuse de l'ancien Observa- 
toire en profitant de l'expérience acquise aux États-Unis 
depuis i838, on s'est attaché, pom* ainsi dire, à copier 
servilement la première instidlation et peut-être même 
en a-t-on exagéré les dé£iuts. 

Deux piliers de maçonnerie de 4™» 85 sur o"*, ^5, per- 
pendiculaires au plan du méridien et distants Tun de 
l'autre de 5™, 5o, s'élèvent, en traversimt le bâtiment 
de bas en haut, jusqu'à une hauteur de 27 mètres à par- 
tir des fondations. Ces deux piliers, complètement isolés 
des murs de la tour qui les renferme, forment pour 
ainsi dire un seul et même corps; ils sont relies à chacun 
des quatre étages de cette tour par de fortes poutres en 
bois ; au sommet, ils sont réunis à l'est et à l'ouest par 
deux paires de poutres en fonte. 

Les poutres de l'est supportent une plate-forme, sur 
laquelle on a construit en briques et ciment un pilier 
prismatique de i"*,2G à la base, ayant ensuite la forme 
d'une colonne cylindrique de o"\ 90 de diamètre et por- 
tant un bloc de marbre de 2 mètres de haut ; il sert de 
b ise à l'équatorial. La partie ouest du pilier sud supporte 



(') Walker est mort à Cincinnati le 3o janvier iS53. 
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une table de marbre de o*",20 d'épaisseui', formant le 
plan sur lequel on a installé l'instrument des passages; 
et, tout près de lui, se trouve la pendule, solidement fixée 
au mur occidental de la tour. 

D'un autre côté, on n'avait pris aucune mesure pour 
assurer la présence d'un observateur ; l'Astronomie étant 
en dehors du programme d'études de l'École supérieure, 
il aurait donc fallu rencontrer tout d'abord un homme que 
ne rebutassent point toutes les difficultés pratiques de l'in- 
stallation actuelle : ce cas ne s'est point présenté. 

Il est à regretter que, lors de la reconstruction de l'École, 
on n'en ait point entièrement séparé l'Observatoire; on 
aurait pu, sans plus ie dépense, avoir aisément un éta- 
blissement, modeste il est vrai , mais commode et sérieu- 
sement installé. Nous devons ajouter que l'Université de 
Pensylvanie vient d'être récemment reconstruite , et que 
le désir général est qu'elle soit dotée d'un Observatoire 
le plus prochainement possible. On discute même, en ce 
moment, le plan de la future installation. 



IV. 

OBSERVATOIRE DE GEORGETOWN COLLEGE 
(GEORGETOWN, PRES DE WASHINGTON). 

En 1789, peu de temps après la déclaration d'indé- 
pendance des États-Unis, les religieux de la Compagnie 
de Jésus fondèrent dans la petite ville de Georgetown, à 
4 kilomètres environ de Washington, un collège qui a été 
élevé au rang d'Université en 181 5, et subsiste encore 
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aujoai*d'hiii. Lors du grand mouvement astronomique 
dont nous venons de voir partout les preuves, en i84i 
et 1842, deux des professeurs du collège, les Rev. P. 
T.-M. Jenkins et C.-H. Stonestrect, donnèrent à cet éta- 
blissement les fonds nécessaires pour rérection d*ùn Ob- 
servatoire et Tachât des instruments. 

L'Observatoire, commencé dans Tété de 184 3, fut 
achevé en 1844» à peu près en même temps qu'arrivèrent 
les premiers instruments. Un bâtiment central à un étage 
surmonté d'un dôme abritant Téquatorial, flanqué de 
deux ailes symétriques servant de salles méridiennes et 
bâti sur la rive gauche du Potomac, h 47 mètres au-dessus 
du niveau de ses eaux, tel est l'Observatoire de George- 
town. Il est bien plus judicieusement construit que les deux 
précédents; cependant l'équatorial y est encore installé 
sur un pilier de ii°\So de haut, qui traverse tous les 
étages. 

Le premier instrument reçu à Georgetown (i844) ^^^ 
un instrument des passages d'Ertel et fils, de Munich, 
dont l'objectif a 4^5 pouces (o™, 11) d'ouverture et 
6 pieds 4 pouces (i™» gSj de foyer ( * ) ; on TinstaJla dims la 
salle occidentale. L'autre fut réservée pour le cercle mé- 
ridien de Simms, qu'on reçut et mit en place en i845 ; 
la lunette de ce cercle méridien a 4 pouces {o"*i 10) d'ou- 
verture et 5 pieds (i™, 52) de foyer. Chacime de ces deux 
salles est munie d'une bonne pendule sidérale de Mo- 
lyneux, à compensation de mercure. 

Ces instruments coûtèrent, le premier 1180 dollars 



(*) La longueur du foyer de cette lunette est remarquable, à 
peu près dix-sept fois son ouverture. 
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(Sgoo francs) et le second aoSp dollars (lo 25o fi^ncs) ; 
mais, quoique relativement plus coûteux que ceux que 
Walker avait achetés pour l'Observatoire de Philadelphie, 
ils valent beaucoup moins : ainsi le cercle méridien de 
Simms n'a qu'un seul de ses cercles divisé (donnant les 
5 minutes), et les lectures se font, suivant la position de 
l'instrument, au moyen de deux systèmes de quatre mi- 
croscopes, fixés à chacun des piliers en maçonnerie qui 
portent l'axe de rotation. En outre; ce cercle divisé est 
beaucoup trop mince, et par suite il est sujet à des dé- 
formations Considérables, qu'on diminue, dans la mesure 
du possible, en le faisant passer à sa partie inférieure 
dans uae mâchoire de laiton fixée au pilier ; enfin l'in- 
strument n'est aucunement équilibré et appuie de tout 
son poids sur les coussinets de l'axe de rotation. Pour 
diminuer le frottement, on a imaginé, depuis, de faire 
pour ainsi dire reposer son axe sur quatre points ; à l'est 
et à l'ouest, en dedans des deux piliers, sont deux co- 
lonnes contenant une tige verticale, soutenue par deux 
ressorts et terminée par deux galets dont le plan est pa- 
rallèle au méridien et sur lesquels l'axe vient s'ap- 
puyer. Une pareille disposition soulage évidemment beau- 
coup les coussinets ; mais, en même temps, elle diminue 
considérablement la stabilité de l'instrument. Ajoutons 
enfin qu'à cet instrument méridien ne correspondent ni 
collimateur ni mire méridienne. L'équatorial , qui arriva 
en 1 849, est également de Simms ; sa lunette a 6 pouces 
(o™, 12) d'ouverture et 6 pieds 4 pouces (2"*, 00) de 
foyer; il est muni de cercles gradués, d'un micromètre et 
d'un mouvement d'horlogerie, et a coûté 2000 dollars 
(10 000 francs). 
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Le P. Curley, qui avait préside à rinstallation de ces in- 
struments, fut mis à la tète de Tëtiblissement et le dirige 
encore. En 1846, il détermina la position géographique 
de l'Observatoire par les culminations lunaires et des ob- 
servations de circumpolaires. En 1847, le P. Sestini lui 
fut adjoint, et les observations à l'équatorial commencè- 
rent ; il en résulta un beau Mémoire sur les taches du 
Soleil, auquel l'Observatoire de Washington, tout ré- 
cemment créé, donna l'hospitalité dans ses Jnnalcs. A la 
même époque, on attendait à Georgetown le P. de Vico, 
le célèbre Chasseur de comètes ('), (jue la Révolution 
avait chassé de Rome ; mais il mourut à Londres le 25 no- 
vembre 1848, au moment où il allait s'embarquer. 

Depuis, l'Observatoire de Georgetown semble pour 
ainsi dire écrasé par son puissant voisin l'Observatoire 
de Washington, en vue duquel il se trouve et dont il 
n'est guère éloigné que de 2 à 3 kilomètres; sauf une 
série d'observations de la comète I, i85o [Gould ast/o- 
nomical journal, vol. I, p. io3), la vie scientiûque y 
paraît presque éteinte. En i852, cependant, le P. Curlcj'^ 
a publié sous le titre : Annals of the astronomical Ob'- 
servatory of Georgetown Collège, une description dé- 
taillée de cet établissement et des instruments qu'il 
renferme; mais ce volume ne contient aucun résultat 
numérique, aucune des observations qui ont été faites, 
et nous n'avons point connaissance qu'elles aient été pu- 
bliées depuis, pas plus qu'aucun travail astronomique plus 



(*) De Vico venait de découvrir coup sur coup les comètes I, 
|84',;I, V,VI, IX, 1846 j II, 1847. 
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récent ('). Le R. P. Cuiiey, qui est encore directeur de 
rObservatoire, est âgé de 89 ans et compose d'ailleurs à 
lui seul tout le personnel de l'établissement. 



V. 

OBSERVATOIRE DE CINCINNATI. 

Après le premier essai dont nous avons parlé dans 
X Introduction y l'Astronomie paraît avoir été bien peu cul- 
tivée à Cincinnati pendant un certain nombre d'années. Il 
faut aller jusqu'en 1842 pour trouver un efforÇ sérieux 
fait dans ce but et l'établissement d'un véritable Obser- 
vatoire, dû, d'ailleurs, cette fois tout entier à l'initiative 
individuelle. Voici dans quelles circonstances : 

A la clôture d'un cours d'Astronomie que M. Ornsby- 
Knight Mitchel , professeur au collège de Cincinnati, fit 
dans cette ville en 1841 et 1842, cours suivi avec ar- 
deur et qui avait provoqué l'enthousiasme, ce savant 
proposa la fondation d'une Société dont le but serait de 
créer un Observatoire et de le fournir des meilleurs in- 
struments astronomiques. Vingt jours après , 1 1 000 dol- 
lars (55 000 francs) étaient souscrits : une Société civile 
était formée, Cincinnati astronomical Society^ et O.-K. Mit- 
chel, nommé directeur du futur établissement, était en- 
voyé en Europe pour acheter les instruments. Pendant ce 



(*) Le P. Secchi a été attaché pendant quelque temps au 
collège de Georgetown, mais à cette époque il s'occupait de Phy- 
sique : il y a produit un Mémoire sur la rhéométrie. 
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temps, le comité exécutif de la Société faisait construire 
le bâtiment même de l'Observatoire sur un terrain donné 
généreusement par Nicholas Longworth, riche négociant 
de Cincinnati. 

Il y avait alors dans les ateliers de Merz et Mahler, di- 
recteurs du célèbre Institut optique de Munich, un ob- 
jectif de 12 pouces (o™,3o) d'ouverture, T un des plus 
grands qui existassent alors, qui avait été essayé et trouvé 
excellent par l'illustre Lamont, directeur de l'Observa- 
toire royal de Munich (*), mais dont le prix élevé dé- 
passait les ressources budgétaires des principaux Obser- 
vatoires d'Europe ; l'instrument, tout construit, devait en 
effet coûter au moins 5o ooo francs. Après avoir visité les 
Observatoires de Greenwich (où il observa quelque 
temps), Paris et Munich (où il fit le plus long séjour), 
Mitchel tiouva à son retour son pays en pleine crise 
.financière, et d'abord il désespéra du succès final de 
son entreprise; mais, peu à peu, lorsque Bâche, su- 
perintendant du Coast Sun>ej, eut offert un instrument 
des passages de 6 pieds ( l'^jSa) de foyer, et que Mitchel 
eut pu apprendre à ses concitoyens l'accueil qui lui avait 
été fait et la joie que son projet avait excitée en Europe, 
l'enthousiasme reparut et l'achat d'un équatorial fait 
avec l'objectif de Munich fut décidé. Cet instrument arriva 
à Cincinnati en février i845. L'Observatoire, dont la 
première pierre avait été posée en novembre 184 3, par 
John-Qùincy Adams, ancien président de l'Union et l'un 
des Américains les plus zélés pour l'Astronomie, l'Obser- 



(*) Àseronomische A^achrichterif iS36. 




(5'", i8) de fiiyer, fut installé Jiins une chambre carrée I 
de 7.5 pieds (7'", G) de dite, dont le toit plat glissait tout J 



- 27 - 

entier sur des rails horizontaux pour |)ermctti*c l'obser- 
vation. Mitcliel trouva bientôt une occasion rcmar(|uable 
d'utiliser ce bel instiniment; le 8 mai i845, devait avoir 
lieu un passage de Mercure sur le disque du Soleil, et, 
sans qu'on attribuât alors à ces phénomènes toute l'im- 
portance qu'on leur donne aujourd'hui, c'était néan- 
moins l'un de ces faits astronomiques qui se recomman- 
daient à l'attention de tous. Mitchel fut assez heureux 
pour l'observer dans son entier (*). 

Le directeur de PObservatoire de Cincinnati entreprit 
tout d'abord la révision des étoiles doubles du Catalogne 
que W. Struve venait de faire paraître (*). Outre les ren- 
seignements nouveaux (dédoublement certain des systèmes 
douteux, triplement de systèmes reconnus binaires), (|ue 
lui {permirent d'obtenir les hautes qualités optiques de son 
instrument, ses observations, faites à une époque assez 
éloignée de celles du célèbre astronome de Poulkova, 
fournissaient les moyens de prouver le déplacement re- 
latif des diverses composantes et par conséquent la con- 
nexité physique qu'ont entre elles les composantes d'un 
même système. 

En outre, Mitchel prit une très-^grande part aux tra- 
vaux entrepris alors sur l'initiative du professeur Alexandre 
D. Bâche (petit-fils de Franklin), superintendant du 
Coast Survejr^ et de Sears Walker son premier assistant, 
pour trouver un procédé commode et sûr d'appliquer 
Fclectricité à la transmission du temps. 



(*) Àstronomische Nachrichten, t. XXIII, i8/|C. 
(*) Stellarum duplicium et multiplicium mcnsiira: micronietricœ^ 
1837. 
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Steinheil, de Munich, est, on le sait, celui qui, le pre- 
mier, paraît avoir eu Tidée de se servir d'un courant élec- 
trique pour faire marquer la même heure à différentes 
horloges (septembre iSSg) ; l'année suivante, Whealslone 
inventait à Londres son Horloge électromagnétique y qui 
lui permettait d'envoyer avec une seule horloge l'heure 
partout où cela était nécessaire (*); en i84o également, 
un autre Anglais, Alefxandre Bain, décrivait un procédé 
permettant de faire marcher plusieurs horloges en même 
temps. La vieille Europe paraissait donc se borner à 
employer l'électricité pour régler des horloges ou faire 
mouvoir les aiguilles d'un cadran. Aux Étals-Unis le pro- 
blème fut envisagé tout différemment et à un tout autre 
point de vue : le but était de faire servir les courants 
à la détermination des longitudes. Tout d'abord, en i844« 
1846 et 1847, on transmit par le télégraphe des signaux 
dont l'heure était notée à chaque station; ces signaux 
coïncidaient, par exemple, avec les différentes secondes 
d'un chronomètre et, transmis par l'une des stations, s'im- 
primaient à l'autre sur la bande d'un appareil de Morse, 
formant ainsi ce que Sears Walker appelait a perso^ 
nal visible registér. On voulut alors transformer ce re- 
gistre personnel en un registre automatique, c'est-à-dire 
qu'on chercha à faire que l'horloge inscrivît elle-même 
ses secondes, afin de supprimer l'intervention de l'obser- 
vateur et les erreurs qui en résultent. En i844f Joseph 
Saxton avait résolu ce problème d'une façon ingénieuse, et 
qui fut employée à l'Observatoire de "Waslnngton dès 1849 > 



(') Abstracts of the Philosophical Transactions^ t. IV. 
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mais, pour l'administration du Coast Survcy, ce procédé 
était sujet à une objection grave. Le courant, traversant 
la pendule, pouvait en altérer la marche : Saxton mo- 
difia son procédé, et, en 1849, ^^ appliqua à la pendule 
de Hardy du Coast Survey un mécanisme où cet incon- 
vénient, que Texpérience montra bientôt être absolument 
nul, n'était d'ailleurs évité que pour retomber dans un 
autre , l'altération de la marche par les chocs répétés de 
la tige du pendule contre le petit marteau interrupteur 
de platine. De plus, aucun de ces procédés ne résol- 
vait complètement le problème posé par le Coast Survey, 
qui demandait un mode de transmission aussi exact que 
possible et un appareil d'enregistrement muni d'un mou- 
vement beaucoup plus uniforme que le récepteur de l'ap- 
pareil de Morse. Le D^ Locke, le professeur Mitchel, de 
Cincinnati, et William Cranch Bond, de Cambridge, aux- 
quels Walker avait proposé son programme, résolurent 
la question chacun de leur côté. Locke arriva le premier 
dans l'automne de 1848, et reçut du Congrès améri- 
cain une récompense de 100 dollars (5oo francs), ainsi 
qu'une commande de son instrument pour l'Observa- 
toire national (cette horloge fut montée en i85o); Mitchel 
vint ensuite en 1849; ^^^^ l'appareil de Bond, qui a 
été appelé « Spring govemor », fut complet en i85o; 
il surpassait tous ceux dont s'était servi jusqu'alors le 
Coast Survey. Il reçut une médaille l'or de l'Association 
mécanique de Massachusscts et une grande médaille [coiin- 
cil medal) à l'Exposition universelle de Londres. Le « cy- 
lindre y tourne, en effet, dit Sears Walker, avec une ré- 
gularité parfaite d'un tour par minute et mesure le temps 
avec la précision d'une horloge. Aussi, lorsqu'on a enlevé 

3. 
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la feuille de papier du cylindre sur lequel elle était en- 
roulée, la série des minutes y forme-t-^lle une ligne sen- 
siblement verticale, tandis que les secondes de chaque 
minute y forment une ligne sensiblement horizontale par- 
tant du signe des minutes. Les signaux étrangers à Thorloge 
s'y impriment parallèlement aux signaux de secondes; 
rien de plus simple alors que de mesurer Tinstant du 
phénomène » ( ' ). Telle est l'origine de la célèbre méthode 
d'observation astronomique actuellement employée pres- 
que partout et à laquelle on a donné le nom de méthode 
américaine. 

Quant à Mitchel, ses efforts ne s'étaient point limites à 
l'enregistrement du temps , c'est-à-dire des ascensions 
droites des astres ; mais il avait cherché à enregistrer aussi 
de petites différences dans leurs déclinaisons. On a de lui, 
à ce sujet, deux Mémoires ('), dont le dernier conduit à 
la méthode suivante, qui donne les petites différences 
de déclinaison sans qu'il soit besoin de recourir à l'em- 
ploi d'un cercle gradué. A l'axe de rotation de l'instru- 
ment est fixé, par un fort collier, un bras léger de 6 pieds 
de long (i'",82), qui porte à son extrémité un électro- 
aimant dont l'aiguille se meut devant une planche métal- 
lique fixée à l'un des piliers , et qu'on peut élever dans 



(') Annal s of the Ohservatorj of thc Harvard Collège ^ vol. I, 
Part I, p. 28. 

(') On a new incthod of observing and recording astronomical 
right ascensions and north polar distances. {^American Association 
Proceedings; i8jo.) 

On a new method of recording différences of north polar 
distuncebjr electro-magnetism. {Silliman s journal, t. XIII, i85'i.) 
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un plan parallèle à celui (le méridien) dans lequel 
se meut Textremitë de Taiguille. Lorsque l'étoile a été 
amenée sur Tun des lils liorizonLiux du réticule, Fobser- 
vateur donne un top sur son manipulateur : il en résulte 
sur la pkique un petit trait sensiblement vertical; la dis- 
tance horizontale, qui sépare les traits correspondant à 
deux étoiles déterminées , mesm^e la différence de leurs 
déclinaisons. 

Enfin nous devons encore signaler, parmi les travaux 
de O. Mitchel, la détermination de la longitude de Cin- 
cinnati ( ' ) et des expériences faites sur la vitesse de l'élec- 
Iricité dans un circuit télégraphique (^). 

Mais la Société astronomique de Cincinnati n'avait pas 
survécu longtemps à la fondation de l'Observatoire : les 
ressources pécuniaires qu'elle fournissait à Mitchel lui 
manquèrent bientôt, et cet habile astronome fut obligé de 
reprendre les travaux absorbants du professorat. Bientôt 
cette ressource lui manqua, le Collège de Cincinnati ayant 
été la proie des flammes ; Mitchel fît alors une série 
de conférences astronomiques, qui, si elles Tenlevèrent à 
ses chers travaux, eurent au moins pour résultat de sur- 
exciter le mouvement qui commençait de toutes parts 
dans rUnion en faveur de l'Astronomie. Ënfîo, en 1848, 
il fut nommé ingénieur en chef du chemin de fer du Mis- 



( * ) On the longitude of the Cincinnati Observatory by the télé- 
graphie opérations in connection with the United^States Coast 
Survey. {^American Association Proceedings for i85i.) 

(') Experiments on the 'velocity of the electrical waves or currcnts 
through a metallic circuit. {Gould astronomical journaly t. 1, 
i85i.) 
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sissipi et de TOhio, et ne parut presque plus à l'Obser- 
vatoire. Devenu, en i853, directeur de TObservatoire 
Dudley, à Albany, il na quitta néanmoins Cincinnati pour 
aller occuper ce poste qu'en 1859. Mitchel resta d'ailleurs 
peu de temps dans cette dernière ville. La guerre de sé- 
cession (1861) le fit Major Général commandant le dépar- 
lement du Sud, et il trouva la mort dans son comman* 
dement-à Beaufort (Caroline du Sud). 

Après le départ de Mitchel, M. Henry Twitchel, de Cin- 
cinnati, ancien assistant du professeur Yarnall, de la Ma- 
rine des Etats-Unis, fut nommé directeur. Il y resta fort 
peu de temps, et M. Williams Davis, de Cincinnati, reçut 
alors Tautorisation de se servir du bâtiment et des instru- 
ments. Il y continua pendant deux ans la série des ob- 
servations de culminations lunaires qu'il avait commen* 
cëes, en i856, pour le Coast Survey. 

Mitchel ne fut réellement remplacé qu'en février 1869, 
par M. Cleveland Abbe, autrefois assistant de l'Observa- 
toire de Poulkova, et plus tard attaché à l'Observatoire 
de Washington. Mais, à cette époque, l'Observatoire de 
Cincinnati se trouvant, par suite de l'agrandissement 
de la ville , entouré d'usines et noyé dans la fumée, toute 
observation sérieuse y était devenue impossible; aussi 
M. Abbe quitta- t-il presque immédiatement son poste 
pour faire partie, en qualité d'astronome, de l'Expédition 
du Darien. A son retour, il fut appelé au Signal Set- 
vice, avec la charge de l'annonce du temps et des bulle- 
tins quotidiens, service dont il avait été l'un des premiers 
fondateurs, à Cincinnati. 

Son passage ne fut cependant point entièrement inutile 
à l'Astronomie; c'est à ses plaintes incessantes et à ses 
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vigoureux efforts que l'on doit la création d'un nouvel 
Observatoire et en même temps la cession de celui-ci à 
l'Université, avec l'obligation d'y entretenir un directeur 
chargé uniquement de travaux scientifiques et indépen- 
dants de tout but d'enseignement ; selon toute probabilité, 
M. Abbe a donc assuré au nouvel établissement un travail 
sérieux et productif. 

Construit, au moyen de fonds donnés par M. John 
Kilgoor, de Cincinnati, dans une position magnifique, 
à quelques milles de la ville, sur le mont Lookout, un 
des points les plus élevés du comté d'Hamilton, cet 
Observatoire se trouvera complètement à l'abri des 
inconvénients qui nuisaient tant au travail de l'ancien 
établissement : il n'en sera d'ailleurs en quelque sorte que 
la continuation ; car, par un sentiment de juste reconnais- 
sance, la première pierre, qui fut posée le 28 août 1870, 
est précisément celle qu'Adams avait posée en grande 
pompe en i843 pour l'ancien Observatoire. 

Le nouvel Observatoire, aujourd'hui complètement ter- 
miné, se compose d'un pavillon central renfermant le 
grand équatorial, abrité par une tourelle rotative en fer 
ressemblant à une tourelle de Monitor, et de deux ailes 
destinées à recevoir les instruments méridiens. 

Le directeur de cet établissement n'est point encore 
nommé. 
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CHAPITRE IL 

OBSERVATOIRE DE HARVARD COLLEGE 
(CAMBRIDGE, MASSACHUSSETS). 



I. 



Dès i8i5, rUniversité de Cambridge avait fait de sé- 
rieux efforts pour arriver à la création d'un Observatoire 
permanent, mais ces efforts n'avaient point abouti. Ce- 
pendant les promoteurs de cette idée n'avaient point 
renonce à Tespoir de la voir s'exécuter; en octobre 1823, 
John Quincy Adams, al(»rs secrétaire d'État aux États- 
Unis, adressait à un membre de la corporation de l'Uni - 
versité une lettre où il le priait de faire faire les bâtiments 
de l'Observatoire, sans attendre les instruments d'Europe. 
Il fallait dans ce but ouvrir une souscription, disait 
Adams, et lui-même s'inscrivait pour 1000 dollars; mais 
les temps n'étaient point encore venus, et la souscription 
d' Adams resta presque la seule. Cette idée ne fut réalisée 
que vers 1827, époque où l'Université put acheter la 
propriété dite Dana -Ho use, qui avait été désignée par les 
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commissaires de 1816 et 1822 : c'était on grand pas, 
comme on va le voir. 

A son retour d'Europe, \¥illiams Cranch Bond s'était 
établi près de Boston, à Dorchester, et s*v était constmit, 
pour le réglage de ses chronomètres, un petit Observatoire 
destiné à lui donner le temps ( ' \ Ses observations, qui 
devaient d'abord servir presque uniquement aux intérêts 
de sa fabrication, prirent un but plus général lors- 
que, en i838, il fut engagé par le gouvernement pour faire, 
avec des instruments appropriés, une série d'observations 
astronomiques et météorologiques, en relation avec celles 
de l'expédition dirigée par le capitaine Charles Wilkes et 
chargée de l'exploration des mère du sud. Dès qu'Adams, 
alors président de la Corporation de l'Université, apprit 
cette nouvelle, il crut avoir trouvé l'occasion favorable. 
Sur sa proposition, après avoir pris l'avis du Congrès, la 
Corporation de l'Université s'entendit avec Bond, pour le 
transfert de tous ses appareils à Cambridge; en même 
temps elle le nommait Astronomical Observer de l'Uni- 
versité et elle prenait des mesures pour recueillir, par 
voie de souscription, la somme nécessaire à l'appropria- 
tion des bâtiments de Dana-House. On recueillit ainsi 
4ooo dollars (20000 francs). Les travaux furent acti- 
vement poussés, de telle sorte que, à la fin de iBSg, 
les instruments étaient installés. Il n'y eut d'ailleurs pas 
d'interruption dans les observations de Bond ; sa der- 
nière observation à Dorchester est datée du 25 décembre. 



(' ) Il fit aussi quelques observations d'occultations et d'éclipsés. 
{Occultations and éclipses observed at Dorchester, American Aca- 
demjr Memoirs^ t. I, i833.) 
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et sa première à Dana-House, du 3i du même mois ('). 
Nous ajouterons qu'en avril i84o l'Académie amé- 



(^) Voici le texte de l'engagement contracté par Bond ayec 
l'Université, le 3o novembre 1889 ; 

« M. Bond s'engage à transporter à Cambridge ses instruments 
astronomiques, magnétiques et météorologiques, et à les placer 
sous le contrôle de la Corporation ; il se réserve toutefois Tusage 
exclusif de ces appareils pour les observations nécessaires à Tac- 
complisscment de son contrat avec le gouvernement des États- 
Unis, ou aux observations précises qui lui sont, comme régleur 
de chronomètres, nécessaires pour sa maison de commerce (Bond 
avait transféré sa maison de Dorchester à Boston). 

» Toutes les observations fuites par lui seront publiées à son 
entière discrétion, et sous sa seule direction; mais Bond y prendra 
le titre de Astronomical observer for the Collège, 

» M. Bond devra faire toutes les observations que la Corpora- 
tion pourrait lui demander à un moment quelconque : en cas de 
refus ou d'impossibilité, l'Université pourra les faire faire par 
son professeur de Philosophie naturelle. 

» Le transfert à Cambridge des instruments de Bond se fera 
aux frais, risques et périls de l'Université, ainsi que la construc- 
tion de l'Observatoire. L'Université s'engage, en outre, à- appro- 
prier la propriété de Dana-Housepour l'usage de M. Bond et de sa 
famille, réservant la chambre basse du sud-ouest comme chambre 
d'observation à l'usage commun de M. Bond et du professeur de 
Philosophie naturelle, et la salle qui la surmonte, ainsi que le ca- 
binet attenant à l'usage exclusif de ce professeur. 

» M. Bond, ne recevant aucun traitement de l'Université, a toute 
liberté de continuer son commerce et conserve la jouissance 
exclusive de tous les avantages de son contrat avec le gouverne- 
ment des État-Unis. D'ailleurs, l'Université prend à sa charge 
l'achat de tous les livres et autres objets nécessaires aux observa- 
tions qu'elle pourra demander à M. Bond. 

» Cet engngement est valable pour cinq ans : à l'expiration de 
ce termei M. Bond aura le droit d'enlever du collège, s'il le juge 
convenable, tous les instruments qu'il y aura apportés. » 
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ricaine des Arts et des Sciences, the American Academy 
of Arts and Sciences y décida de prendre sur les fonds de 
la dotation Rumford les sommes nécessaires pour sub- 
venir à l'achat d'insti:uments magnétiques et météorolo- 
giques. L'Observatoire de Dana-House comprit alors : 

1° Un instrument des passages de Troughton et Simms, 
dont Tobjectif avait 2, 76 pouces (o'", 07) d'ouverture et 
46 pouces (i'",i7) de foyer, muni d'un micromètre et 
d'un cercle de position, à 12 milles au sud duquel, sur le 
versant ouest de la Colline Bleue [greatbluehill]^ dans le 
comté de Milton, on avait installé sur un pilier de pierre 
une mire méridienne destinée à donner l'erreur de colli- 
mation et à repérer la position de l'instrument ; 

2° Un télescope de 5 pieds ( i *" , 5o) de foyer, dû à Short ; 

3** Deux lunettes de i™, 1 7 de foyer ; 

4° Un cercle d'intensité magnétique de Gambey; 

5° Un appareil magnétique complet de Lloyd, com- 
prenant trois instruments : l'un pour la déclinaison, 
l'autre pour la composante horizontale et le troisième 
pour la composante verticale du magnétisme terrestre ; 

6® La série ordinaire des instruments météorologiques. 

Les observations astronomiques se continuèrent sans in- 
terruption à Dana-House, jusqu'au retour de l'expédition 
du capitaine Wilkes (1842), époque où prenait fin l'engage- 
ment de W.-C. Bond avec le gouvernement de l'Union ( • ). 



(^) Les observations magnétiques directement faites sous la 
surveillance d'une commission de rAcadémie américaine, par les 
soins delà corporation de Harvard Collège, continuèrent réguliè- 
rement jusqu'au a3 mars i84$* Pendant une partie de cette pé- 
riode, les élèves des classes dites seniores, juniores et sophomores 

La Obs.f III. 4 
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Cet homme dévoué n'en continua pas moins à observer, 
dans la mesure du temps que lui laissaient les occupa- 
lions de son magasin d'horlogerie et les faibles ressources 
dont disposait l'Observatoire. Néanmoins, l'initiative prise 
par l'Université de Cambridge, la plus ancienne institu* 
tion scientifique de l'Amérique, eut des résultats consi- 
dérables, grâce au prestige qui l'entourait. La nécessité 
et l'utilité d'un Observatoire permanent furent ainsi 
démontrées aux plus incrédules, et ce fut certainement 
l'une des causes déterminantes de la fondation de l'Ob- 
servatoire national de Washington. 



II. 



f 



CREATION DE L OBSERVATOIRE ACTUEL. 

Cependant l'installation de Dana-House n'était évi- 
demment que provisoire, et il devint bientôt clair pour 
tous que jamais on ne pourrait y établir un grand Ob- 
servatoire, digne de la Science elle-même et du rôle con- 
sidérable que remplissait en Amérique l'Université de 
Cambridge. Le président de l'Université, Quincy Adams, 
continua donc ses efforts ; sur son initiative, la Corpo- 
ration de l'Université nomma, le 4 septembre i84i» wn 
comité chargé de choisir et d'acheter un terrain cou- 



se réunirent pour faire, de jour et de nuit, à des intervalles 
d'une demi-heure, les observations magnétiques et météorolo- 
giques ; leur association prit le titre de Meteorologicaî Society of 
Harvard University, 
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venable pour le but que l'on se proposait; parmi les col- 
lines qui entourent la plaine où le collège se trouve situé, 
Tune d'elles, Summcr House Hill, parut la plus avapta- 
geuse et l'on acheta un vaste terrain à son sommet pour 
le prix de 4 1 oo dollars ( 20 5oo francs ) . 

L'année suivante, le professeur Peirce, qui venait d'être 
nommé professeur d'Astronomie [Perkins pi of essor of As- 
/ro/io/wj-), rappela à la Corporation la nécessité d'avoir une 
grande lunette montée équatorialement ; il ajoutait d'ail- 
leurs qu'un certain nombre d'habitants de Boston s'étaient 
engagés à fournir dans ce but la somme de 35oo dol- 
lars (17500 francs). Ce projet fut pris en considéra- 
tion, et iin agent fut accrédité en Europe pour établir 
d'une manière définitive le prix d'un pareil instrument. 

Les choses eu étaient là lorsque, au commencement du 
mois de mars i843, apparut soudainement au-dessus de 
rhorizon une comète splendide, remarquable entre toutes 
par l'éclat de sa tête et surtout par la longueur et l'uni- 
formité de largeur de sa queue. Aussitôt, de Boston et 
des différents points du Massachussets, affluèrent à l'Uni- 
versité de nombreuses demandes sur le caractère et le 
mouvement de ce magnifique météore, d'autant plus que 
la comète, étant tout près du Soleil, ne pouvait être 
aperçue que pendant un temps très- court, après le cou- 
cher de l'astre radieux : les observateurs de l'Université ne 
purent que constater leur manque absolu des ressources 
permettant de répondre à de pareilles questions ( ' ); il n'y 



(^) Comme nous l'avons dit plus haut, cette comète a été aper- 
çue en plein jour, le 28 février, à Parme, Bologne, Mexico et 
Portland (Amérique du Nojd, par le capitaine Glarke). 
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avait, à l'Observatoire, ni un instrument parallactique ni 
un micromètre, même de la qualité la plus inférieure. 
• Le gouvernement de l'État de Massachussets mit bien 
à leur disposition un instrument de hauteur et d'azimut, 
qu'ils installèrent sous la coupole ménagée au sommet 
du bâtiment; mais, si cet instrument leur permit de re- 
garder l'astre plus commodément, son défaut absolu de 
stabilité empêchait toute mesure précise. Pendant ce. 
temps, au contraire, l'Observatoire de West-Pbint (État 
de New-York) publiait des observations nombreuses et 
exactes de la comète. 

Dès lors, les dernières mesures prises par la Corpora- 
tion de l'Université parurent même insuffisantes à bon 
nombre d'habitants de Boston; et, le 29 mars i843, David 
Sears offrait à la Corporation 55oo dollars ( 27 5oo francs) 
pour la construction d'une tour d'observation, en y met- 
tant cette seule condition qu'elle réunirait dans un temps 
raisonnable les sommes nécessaires pour y installer un 
instrument convenable. Peirce et Bond, consultés, esti- 
mèrent à 20000 dollars (100 000 francs) la somme indis- 
pensable à l'exécution de la condition posée par David 
Sears. Une souscription fut alors ouverte : l'Académie 
américaine des Sciences et des Arts s'inscrivit pour 
3ooo dollars ( i5ooo francs), la Société pour la diffusion 
des connaissances utiles [the Society for diffusion ofuseful 
knoix'Jedge) pour 1000 dollars ( 5 000 francs ) , sept Com- 
pagnies d'Assurances (si nombreuses aux États-Unis) 
fournirent ensemble 235o dollars (11 ^So francs), enfin 
80 habitants de Boston et des environs prirent part à la 
souscription, qui réunit rapidement la somme totale de 
25^80 dollars, ou cent vingt-huit mille si.T cent cin^ 



quanle fiancs. La Corporation de ITnlTcrsité s'adressa 
alors à Mcrz et Mailler de Munich, (jui s'ciif^agèi'ent 
rûre deux objectifs de i5 pouces (o'", 38) de diamèti 
entre lesqools choisiraient les agents de l'Univeraitc' 
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lètre, ^ 




CuinbriclQfî. 



iR^me tem|^s, on commença sur le Summer lloiise Hill 
la cdnstruntîun du nouvel Observatoire. 

Terminé il la fin de 1844, il se compose (/g-. 4) d'une 
tour massive centrale à un seul étage, dite Sears Toiver, du 
nom de ce généreux ami de la Science, surmontée par un 
dàine de 36 pieds [lo"", go) de diamètre, destiné à abriter 
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le grand équatorial et flanqué de deux ailes symétriques, 
le tout formant de Test à Touest une longueur totale de 
ino pieds (5i",8). De chaque côté de la tour centrale 
sont les salles destinées aux instruments méridiens, et 
chaque aile se termine par un grand pavillon dont l'un, 
situé à Test, forme le logement du directeur, tandis que 
Tautre sert à la bibliothèque et au bureau des calculs et 
supporte un dôme destiné à abriter un petit équatorial. 
Au nord-est, à lo mètres environ du bâtiment, se trouve 
rObservatoire magnétique. 

L'objectif qu'avaient choisi Cranch et Simms de 
Londres, les deux agents de la Corporation de l'Uni- 
versité, arriva à Cambridge le 4 décembre 1846 et sa 
monture le 11 juin 1847. ^^ ^4 ^^ niême mois, il était 
installé et mis en place : c'est un magnifique instrument, 
qui n'avait alors d'autre rival que le grand équatorial de 
l'Observatoire de Poulkova. Son objectif a i5 pouces 
(o",38) d'ouverture libre et 22 pieds (6"*, 70) de foyer. 
Son cercle horaire de 8 pouces (o*", 20) de diamètre est 
muni de deux verniers et donne la seconde de temps; le 
cercle de déclinaison a 26 pouces {o™, 66 ) de diamètre, ses 
verniers donnent les 4 secondes d'arc. Le tube de la lu- 
nette est formé de bois léger et de papier, serrés par des 
colliers de fer et recouverts d'un placage d'acajou ; un pa- 
reil tube fléchirait, certainement, sous le poids de l'objectif 
(20*^*,6) qu'il porte à l'une de ses extrémités, à 4"*» 1 1 de 
l'axe polaire ; pour diminuer autant que possible l'efiet de 
ce défaut de construction, on a cherché à faire de l'autre 
côté de l'axe polaire contre-poids à l'objectif sur l'axe lui- 
même. Pour cela, on a complété le tube par deux fortes 
tiges de fer, fixées d'une part à un collier prenant celui-ci 
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près de Tobjectif, de l'autre à deux pinces, situées sur le 
prolongement de l'axe horaire ( ' ) , et portant près de l'o- 
culaire, comme contre-poids, deux boules métalliques de 
dimensions convenables. 

Quant aux qualités optiques de Tobjectif, elles parurent 
alors merveilleuses; vue dans cet instrument (*), dit Bond 
dans ses lettres, la partie de la nébuleuse d'Orion « voi- 
sine de rétoile Ô du Trapèze se résout immédiatement 
avec un grossissement de 200 fois en une multitude de 
points lumineux, brillants; avec un grossissement de 
600 fois, les deux petites étoiles, ajoutées par Struve et 
Herschel au trapèze formé par l'étoile 0, se séparent très- 
aisément (il faut remarquer que la plus faible a été décou- 
verte par Herschel avec un objectif de 12 pouces), et un 
certain nombre d'étoiles, formant la nébuleuse, paraissent 
double. Cet objectif fait voir entièrement rondes, et pré- 
sentant entre elles un intervalle nettement défini, les 
composantes de l'étoile double s de la Couronne ; celles 
de l'étoile double 7 de la Couronne, que W. Stinive, avec 
le grand réfracteur de Poulkova, avait signalées comme ex- 
cessivement difficiles à distinguer Tune de l'autre (^) ; de 
même pour les composantes de la petite étoile jaunâtre 
du groupe de 7* d'Andromède; avec un grossissement de 
^00 fois, on voit fort aisément le compagnon d'Antarès, 



(') La disposition que nous décrivons ici est celle qui avait clé 
adoptée pour l'équatorial de Cincinnati (Jîff. 2). 

(*) Letters adressed to Président Everett by ff\ Bond {Annaîs 
ofthe Astronomical Observatorjr of Harvard CoUege^ t. I, pre- 
mière Partie : Appendice, p. 116 et suiv.). 

(') Le capitaine Smyth, dans son Cycle, regarde ce système bi- 
naire comme le « Proeses of Struye's vicinissimœ n. 
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étoile de cf grandeur environ, que Mitchell avait dé- 
couverte avec rëquatorial de Cincinnati (*) ». 

La publication de ces résultats fut, pour les souscri- 
pteurs de cette belle entreprise, une récompense justement 
méritée; d'autant plus qu'ils ne s'étaient, au moment 
de la souscription', réservé aucun droit de visite à l'Obser- 
vatoire et avaient laissé à la Science seule la possession 
complète du grand instrument dont ils dotaient l'Uni- 
versité. L'habileté de Bond leur réservait de bien plus 
grandes satisfactions. 

Avant la réception de ce puissant appaVeil, on avait 
installé, sur l'aile occidentale de l'Observatoire, un équa- 
torial monté par Simms avec un objectif de Munich 
ayant 4» ^-^ pouces (o"*, ii) d'ouverture et 5 pieds 
(i'",52) de foyer, qui fut surtout employé à l'observa- 
tion des taches solaires, des éclipses et des occultations. 

Dans la salle méridienne de la même aile, on avait 
placé l'instrument des passages de Bond, dont, vers i85o, 
on modifia le micromètre de façon à le faire servir à la 
méthode électrique d'observation. Le nouveau réticule 
portait cinq groupes de cinq fils verticaux très-voisins 
et deux fils extérieurs. Cet instrument ainsi modifié fut 
employé surtout pour les opérations de longitude, faites 
en commun avec le Coast Survey et nécessitées par ce 
fait que, sur le rapport de Sears Walker, le méridien de 



( * ) Les distances des deux composantes de y de la Couronne 
et de la petite étoile verdâtre de •/ d'Andromède sont moindres 
qu'une demi-seconde. Il parait donc que MM. Merz et Mahler 
sont parvenus à donner à cet instrument son pouvoir optique 
théorique, qui, d'après la loi de Dawes et Foucault, est de o", 3. 
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Cambridge avait été adopte comme méridien fondamental 
des États de TUnion. 

Mais, quelque excellent que fût cet appareil, il ne suffisait 
pas pour remplir le but que la Société royale de Londres 
avait proposé, vers la même époque, aux Sociétés savantes 
d'Europe et d'Amérique. Aussi, dès i844) Tl^niversité de 
Cambridge avait-elle commandé à^Troughton et Simms un 
cercle méridien de grande dimension. Cet instrument, le 
second outil principal de l'Observatoire, fut monté en 
1848 et rendit, pendant de longues années, les services 
les plus éminents. Il fut construit sur le modèle de celui 
qu'Edward Troughton destinait à l'Académie impériale de 
Saint-Pétersbourg, et que les événements de la guerre de 
18 12 firent acheter par Groombridge pour son Observa- 
toire de Black Ileath. Sa lunette, dont l'objectif a ^,^5 
pouces ( o*", 1 1 ) d'ouverture et 5 pieds ( 1 ™, 52) de foyer, a 
son tube presque tangent aux deux cercles verticaux 
qui servent à la lecture des déclinaisons; l'axe de rotation 
est d'ailleurs très-court et n'a que 2 pieds (o™,6i) de 
longueur. Au réticule sont adaptées deux vis micromé- 
triques, l'une en ascension droite, l'autre en déclinaison, 
et l'appareil d'éclairage est disposé de manière à pouvoir 
faire paraître les fils obscurs sur champ brillant, ou, à 
volonté, les fils brillants sur champ obscur. C'était, à 
l'époque, l'un des plus beaux instruments méridiens qui 
existât. 

De plus, J.-I. Bowditch et Adams avaient, en 1847, 
donné à l'Observatoire deux chercheurs de comètes de 
dimensions à peu près égales et d'environ 4 pouces (o"*, 09) 
d'ouverture. 

Tel était, à la fin 3e 1848, l'outillage vraiment très - 
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remarquable de TObservatoire de Cambridge. Mais, de- 
puis l'installation du grand équatorial, W. Bond avait dû 
consacrer tout son temps aux observations qui lui étaient 
demandées par l'Université. Or, à cette époque, la Cor- 
poration, qui n'avait reçu que 25780 dollars, en avait dé- 
pensé ou s'était engagée pour plus de 7 5 000 dollars 
(376000 francs); il était donc bien difficile de lui de- 
mander de nouveaux sacrifices. D'autre part, il était im- 
possible de continuer à recourir, sans les rémunérer, aux 
services de Bond, ainsi qu'à ceux de l'assistant qui lui 
était indispensable. Une modification en ce sens était 
donc nécessaire ; le traitement du directeur fut évalué à 
1800 dollars (9000 francs), celui de son assistant à 
600 dollars (3ooo francs), de sorte qu'il fallait les re- 
venus d'un capital de 5oooo dollars (25oooo francs] 
pour assurer le service à l'avenir. On eut recours à une 
nouvelle souscription ; mais l'enthousiasme étidt un peu 
refroidi, la somme à obtenir considérable, et l'on ne put 
réunir que 6170 dollars (2585o francs). L'année sui- 
vante, David Sears fit bien une nouvelle donation de 
5ooo dollars (26 000 francs) ; néanmoins l'avenir de l'Ob- 
servatoire était encore loin d'être assuré, quand, en 1848, 
la Corporation de l'Université reçut en héritage d'Edward 
Phillips, ami d'enfance de W. Bond et ancien élève de 
l'Université, la somme de 100 000 dollars ( 5oo 000 francs) 
et, plus tard (i855), de Josiah Quincy la somme de 10 000 
dollars (5o 000 francs), à la condition qu'elles seraient uni- 
quement employées au traitement des observateurs et aux 
frais de publication de leurs observations. Ajoutons qu'en 
1 849 la législature de Massachussets vota un subside an- 
nuel de 5oo dollars (2600 francs), et qu'en i85i une 
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souscription publique, la dernière à notre connaissance, 
réunit 4^76 dollars (22876 francs), destinés à terminer 
la construction de quelques bâtiments laissés alors in- 
achevés. 

Ces ressources considérables, mises par les habitants 
du Massachussets à la disposition de TUniversité de 
Cambridge, produisirent d'ailleurs d'immenses résultats, 
que nous allons maintenant analyser : nous les classerons 
d'après les instruments à Taide desquels ils ont été ob* 
tenus. 



III. 



WILLIAM CRANCH BOND* 

Dans la première période d'existence de l'Observatoire, 
le cercle méridien fut surtout employé à en déterminer 
la position géographique et à donner l'heure. Ainsi, 
en 1847, ^^ avait réduit et publié les observations 
de 538 culminations lunaires et d'une série très- 
nombreuse d'étoiles de latitude. A partir de 1847 et 
jusqu'au moment où il fut remplacé par un nouvel in- 
strument, ce cercle méridien ne servit plus qu'à donner 
la correction de la pendule étalon de l'Observatoire. 

Dès i844f on avait installé dans le premier vertical 
l'instrument des passages de Bond, avec lequel on lit de 
temps à autre, notamment en 1 845 et 1848, d'assez nom- 
breuses observations d'étoiles dans le premier vertical, 
aGn d'obtenir la latitude de l'Observatoire. 

L'équatorial de 5 pieds, installé dans la tour de Touest, 
fut destiné à l'observation des planètes grandes et petites, 
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des comètes et des phénomènes accidentels, éclipses et oc- 
cultations, phénomènes des satellites de Jupiter. Il avait 
pour auxiliaires les chercheurs de comètes que l'Obser- 
vatoire possédait, et servait, de son côté, d'aide et de guide 
au grand re'fracteur. L'Observatoire de Harvard Collège 
ne tarda point d'ailleurs à acquérir, dans ce genre de 
travaux, une réputation méritée. Ainsi, en 1848, sept 
comètes avaient été découvertes par G.-P. Bond, fils et 
assistant du directeur de l'Observatoire; malheureuse- 
ment, on le sut plus tard, des astronomes d'Europe les 
avaient trouvées quelques jours avant lui, de sorte que 
son nom ne resta à aucune d'entre elles : ce sont les co- 
mètes IIÏ, 1845, Colla; I, 1846, Vico; ÎV, 1846, Vico; 
V, 1846, Vico; VII, i846, Brorsen; I, 1847, Hi»<^i ™i 
1847, Mauvais ('). 

Mais cet insuccès ne le découragea point ; il continua 
à observer à Cambridge toutes les comètes qui parais- 
saient au-dessus de l'horizon. Enfin Bond fut assez heu- 
reux pour attiicher son nom à Tune d'elles, la comète 
(II, i85o), qu'il découvrit le 29 août. En juillet i85o, 
C.-W^. Tuttle, qui devait plus tard devenir si célèbre 
comme chercheur de comètes, entrait à l'Observatoire et 
était chargé, concurremment avec G.-P. Boud, de l'équa- 
torial de 5 pieds. Le 6 mars i853, il déa)uvrait à son 
tour, en même temps que le P. Secclii à Rome, un de 
ces astres errants. Forcé de quitter momentanément l'Ob- 
servatoire (i854) à cause de l'afiaiblissement de sa vue, il 



(*) A la même époque, deux autres comètes furent découvertes 
en Amérique : l'une (VI, 1847) P^^ ^^^^ Maria Mitchel, à Man- 
tucket; l'uulre par M. Hamillon Smylli, de Clevcland (Ohio). 
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ne reprit ses travaux qu'en 1857; mais, à partir de ce 
moment, les découvertes se succèdent avec rapidité; 
il trouve successivement les comètes : I, 1 858, 4 janvier; 
ni, i858, 2 mai; VIII, i858, 5 septembre; UI, 1861, 
28 décembre; m, 1862, 18 juillet. Quelques jours au- 
paravant, le 3 juillet, Ï.-H. Safford, second assistant de 
robservatoire, trouvait la fameuse comète (II, 1862J 
qui fut découverte la veille, à la fois par Schmidt à Athènes 
et Tempe] à Marseille, et qui fut vue le 3 juillet par 
SafTord à Cambridge et Simms à TObservatoire Dudley. 
Ajoutons, enfin, que cet équatorial servit aussi à une 
série de nombreuses études des taches solaires. 

Cependant les travaux qui portèrent le plus haut la 
réputation de l'Observatoire de Cambridge furent faits 
avec le grand équatorial de Merz et Mahler. Us sont 
très-nombreux, et furent presque toujours le fruit de la 
collaboration constante de W. Bond et de son fils G. -P. 
Bond; nous en citerons quelqu<i6-uns : une belle série 
d'observations du satellite de Neptune (*) ainsi que de 
la planète Mars, lors de son opposition dé 1849 (0 > ^^^ 
étude complète de l'amas d'Hercule; la formation d'un 
catalogue d'étoiles doubles ; un examen attentif de la né- 
buleuse d'Andromède (n° 31 du Catalogue de Messier), 
l'une des plus belles du Ciel, dont Bond estime l'étendue 
à 4 degrés en longueur et 2®3o' en largeur, mais 
que son objectif n'a pu résoudre, quoiqu'il lui ait 
montré à travers elle une couche excessivement riche 



(') Âstronomische Nachrichten, t. XXV et XXVI. 

(*) Solar parallax deduced from right ascension observations 
on Mars east and'west of méridien ntar the opposition 0/18^9- 
i85o {fioidd Astronomical Journal^ t. V, iS58). 
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contenant au moins i5oo étoiles ( * ] ; une étude très-com- 
plète de l'entourage de Procyon faite, mais vainement, 
dans le but de trouver son compagnon ; une série d'essais 
de daguerréotypie stellaire , qui ne conduisirent point à 
des résultats importants ( ' ] et qu'on dut bientôt cesser à 
cause de Timperfection du mouvement d'horlogerie; et 
surtout, car ce sont les travaux principaux, les additions 
faites au monde de Saturne, les zones de Harvard Col- 
lège, et l'étude de la nébuleuse d'Orion et de la grande 
comète de i858. 

IV. 

LE MONDE DE SATURNE. 

L'attention de Bond fut attirée sur le monde de Sa- 
turne par le phénomène qu'il présentait en 1848; d'après 
le Nautical Almanac, à la fin d'avril 1 848, la Terre passait 
de la face nord, alors éclairée, à la face sud, alors obscure 
de l'anneau ; mais aussi, à partir de là, la hauteur du Soleil, 
alors élevé de 2 degrés au-dessus de la face éclairée, 
diminuait graduellement, si bien qu'au commencement 
de septembre, la Terre n'étant d'ailleurs que fort peu 
élevée au-dessus du plan de la face sud, celle-ci devait 
commencer à paraître illuminée; dès lors le Soleil et la 

( * ) An account on the nebula in Andromeda ( American Academjr 
Memoirs, t. III, i8/|8.) 

(') Cependant, en juillet i85i, on montrait, à la réunion de 
rAssociation Britannique tenue à Ipswich, une épreuve daguer- 
réotypique de la Lune, obtenue par Bond et Whipple. Ils eurent 
aussi les images d'Arcturus, de Castor, de Véga et de Mizar, et re* 
connurent que le pouvoir photogénique do Vcga est sept fois 
plus grand que celui d'Arcturus. 
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Terre devaient rester neuf h dix jours du même côte (la 
face sud éclairée) de Tanneau; à ce moment, c'est-à-dire 
au milieu de septembre, la Terre devait traverser encore 
le plan de l'anneau pour aller se placer du côté de la face 
nord, alors non éclairée; et, enfin, vers le milieu de 
janvier 1849 * ^^^^^ planète traversait encore une fois 
le plan de l'anneau pour venir se placer du côté de la 
face sud, celle qui était alors éclairée. Il devait en ré- 
sulter une première disparition de l'anneau, vers le mois 
d*avril, sa réapparition au commencement de septembre, 
sa disparition nouvelle neuf jours après, et, enfin, sa 
réapparition définitive trois ou quatre mois plus tird. 

Des circonstances semblables ne se présentent qu'en- 
viron tous les quinze ans, à chaque demi-révolution de 
Saturne; à chacune de ces périodes, l'observateur voit 
|)e.ndant plusieurs mois l'anneau de la planète réduit 
presque à une simple ligne, sur le prolongement de la- 
quelle sont situés six de ses satellites, l'autre en étant 
d'ailleurs peu éloigné; de p(us la surface presque tout 
entière de Saturne est alors visible ; edfin cinq des sept 
satellites, alors connus, ont été découverts lors de périodes 
an<ilogues ( ' ) . Il y avait donc là pour l'observateur une 



(*) Le tableau suivant donne les durées de révolution de ces 
satellites, la date de leur découverte et leur éclat relatif estimé 
par rapport aux étoiles : 





it' 


J h m s 






Mimas . . . 


18 


0.2.1.37.27,9 


W. Herschel. 


17 sept. 1789. 


Encelade. . 


16 


I. 8.53. 6,7 


W. Herschel. 


i8juill. 1789. 


Thétis. . . . 


i5 


1.21.18.25,7 


D. Cassini. 


mars 1684. 


Dioné.. .. 


i3 


2.î'jJ\l, 8,9 


D. Cassini. 


21 mars 1684. 


Rhéa 


i3 


4.12.25.10,8. 


D. Cassini. 


23 déc. 1672. 


Titan 


8 


l5. 22. 41. 25, 2 


Huyghens. 


25 mars i655. 


Japhet . . . 


II 


79. 7.54.40,4 


D. Cassini. 


3o oct. 1671. 
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occasion remarquable; Bond résolut d'en profiter. A 
l'origine, il se proposait surtout de déterminer exacte- 
ment les époques de ces disparitions et réapparitions, 
et de chercher, dans les circonstances qui les accom- 
pagneraient, des preuves de l'existence d'une atmo- 
sphère autour de la planète Saturne; mais les résuU 
tats auxquels le conduisit son génie d'observation sont 
bien autrement importants que ceux qu'il avait en vue 
d'obtenir. 

Lors de la première disparition d'avril, la position de 
la planète était telle que son observation n'était pas pos- 
sible ; les observations ne purent commencer, avec avan- 
tage, que le 2.5 juin et ne subirent ensuite presque au- 
cune interruption. Le lo juillet, on commença les 
mesures micrométriques des étoiles voisines du plan de 
l'anneau; le 29 août, on reconnut cinq des satellites de 
la planète, Titan, Japhet, Rhéa, Dioné et Thétis dont on 
mesura les éclats relatifs ( * ) ; du^ 3 1 août au 3 septembre, 
eurent lieu la première réapparition de l'anneau et sa se- 
conde disparition *du 12 au i3 septembre; le i5, oH vit, 
sur la même ligne que les cinq satellites précédent*, une 
toute petite étoile, que l'on revit le 16 à peu près à la 
même situation relative que la veille et dont on prit 
la position exacte, quoique cette circonstance fût alors 
regardée comme purement accidentelle, la distance de 
cette étoile à Saturne montrant que ce ne pouvait être ni 
Mimas, ni Encelade; le 18 (la nuit du 17 ne fut i>as fa- 
vorable aux observations) on revit le même objet à côté 
de la planète, et l'on mesura exactement sa position; 



(') L'éclat de Thétis étant 1, W. Bond trouve pour ceux des 
4 autres : 7 pour Titan, 3 j pour Japhet, 2 pour Khéa et Dioné, 






le ig, cette étoile avait encore suivi la planète; son vé- 
ritable caractère devenait alors évident : c'était un nou- 
veau satellite. On fit alors avec le plus grand soin une 
carte de la portion du ciel que la planète allait atteindre, 
et, dans les nuits suivantes, on continua à mesurer exac- 
tement la position de ce nouveau corps, « la première ad- 
dition au système solaire qui ait été faite par un astro- 
nome américain ». W. Bond appela ce satellite Hyperion; 
il brille comme une étoile de 17® à 18® grandeur et ac- 
complit sa révolution en 2iJ 7'*7™4o*»8 ('). 

Encouragés par cette belle découverte, MM. Bond con- 
tinuèrent leurs observations de la planète Saturne et en 
mesurèrent aussi souvent que possible les diamètres équa- 
toriaux et polaires, afin d'obtenir ainsi des données pré- 
cieuses pour la détermination de sa forme véritable. Mais 



(*) On sait que, en Angleterre, M. Lassell étudiait aussi cette 
phase curieuse de Saturne, avec son télescope de 1 pieds. Le 
18 septembre, il remarqua, à une distance de la planète que 
Japhet pouvait seul atteindre, deux petits astres qu'il supposa 
être Tun Japhet et l'autre une étoile; mais, le lendemain ig, il fut 
surpris de Yoir ces deux mêmes étoiles sur la ligne formée par 
l'ensemble des satellites; et des mesures micrométriques, faites 
pendant le courant de la nuit entre ces deux astres et une étoile 
voisine, lui prouvèrent que tous deux étaient des satellites de 
Saturne, et que, par conséquent, l'un d'eux était un satellite non 
encore aperçu. 

C'est donc le même jour que Bond et Lassell ont pu affirmer 
l'existence de ce huitième satellite; et la gloire de sa décou- 
verte doit leur être commune. D'ailleurs, la grande brèche qui, 
dans la liste des satellites de Saturne, reste béante entre Hypé- 
rîon et Japhet rend vraisemblable l'idée que cette planète pos- 
sède en outre un certain nombre de satellites encore inconnus 
aujourd'hui. • 

5. 



bientôlbi fiice sud do l'ynnenu de laiilinèteréajiparnt àé- 
Fie. 5. 




it, ()!>uraugnieiitei-de largeur upparentejusqu'à 
!i:i|ue8uii plan fit un atlgle de yo degri^savec celui du plan 
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de vision. MM. Bond en suivirent les variations avec le 
plus grand soin et, le lo octobre i85o, jour où la défi- 
nition des astres ëtiit très -bonne, ils remarquèrent, entre 
la planète et Tanneau intérieur, une jKirtie un peu plus 
éclairée que le fond du ciel et se projetant aussi en une 
bande relativement obscure sur le corps de la planète ( '), 
qui leur parut indiquer l'existence d'une nouvelle di- 
vision de l'anneau, analogue à celle que D. Gassini avait 
constatée en 1676. Les jours suivants, mais surtout le 
1 5 novembre, jour où la définition de Tanneau était la 
meilleure qu'ils eussent jamais eue, MM. Bond vérifièrent 
complètement leur première assertion et dès lors affirmè- 
rent l'existence d'un troisième anneau dont, disent-ils, 
<c la lumière présente beaucoup d'analogie avec celle de 
la lumière cendrée » , et dont ils ne purent alors déter- 
miner nettement les limites du côté le plus éloigné de la 
planète (•) (fig* S). La planète Saturne occupa pendant 



(*) On voyait eo même temps, au-dessous do l'anueau, l'ombre 
qu'il portait sur la plauète. 

(') Quelques jours plus tard, le 29 novembre, et bien avant que 
la nouvelle de la découverte de Bond fût parvenue eu Europe, 
W.-R. Dawes constatait l'existence de ce troisième anneau à Wa- 
ternighbury, avec son équatorial de Merz de G pouces d'ouverture. 

Il faut d'ailleurs remarquer que l'existence de ce troisième an- 
neau avait déjà été signalée une première fois à Rome, en 1828, 
où il avait été vu en essayant une lunette de Cauchois de 6,5 pouces 
d'ouverture, et dix ans plus tard, en i838, par Galle, de Berlin, 
avec un équatorial de 9 pouces d'ouverture {Mémoires de l'jéca- 
demie des Sciences de Berlin pour i838). Ces observations n'ont 
point attiré l'attention à l'époque où elles ont été faites et elles 
étaient complètement oubliées. 

Nous ajouterons enfin qu'aujourd'hui un observateur exercé 
aperçoit aisément ce troisième anneau avec une bonne lunette de 
4 pouces d'ouverture. 



S6 - 
mps encore, jusqu'au milieu de 1 85^ , les astronomes 
^Dibritlge : Tutlle et Sydney Coolidge robservèrcnt 
c les deux Bond, et leucs observa- 
''uisireut h de nouveaux ri.'suluils qui i>nt aussi 
<M. 'ir», |iai'mi lesquels nous signalerons l'exis- 
in grand nombre de 
rju'Encke avait i 
Ikriin tU»m y ootmiit •! -ce 1837. 



(ulunt ît 



, l'obscrva- 
iccupait sur 
tre côlé, on 
(1629) ren- 
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longtemps encore, jusqu'au milieu de 1857, les astronomes 
de Cambridge : Tuttle et Sydney Coolidge l'observèrent 
concurremment avec les deux Bond, et leurs observa- 
tions conduisirent à de nouveaux résultats qui ont aussi 
leur importance, parmi lesquels nous signalerons l'exis- 
tence, dans chacun des anneaux, d'un grand nombre de 
divisions analogues à celles qu'Encke avait reconnues à 
Berlin dans le courant de l'année 1837. 



V. 



GEORGES-PHILIPPS BOND. — LA NEBULEUSE d'orION. 



D'ailleurs cette belle étude ne prenait pas tous leurs 
loisirs, et de i852 à i855 le grand équatorial fut em- 
ployé aussi à faire le Catalogue de toutes les étoiles, jus- 
qu'à la i3® grandeur, comprises entre Téquateur et le pa- 
rallèle de o°4o' ^6 déclinaison nord. L'instrument étant 
fixé dans une position déterminée, l'observateur enregis- 
trait électriquement les passages de chaque étoile à trois 
traits verticaux du micromètre; celui-ci, en effet, n'était 
point un micromètre à fils, mais une plaque mince de 
mica placée dans le plan focal, et sur laquelle étaient tracés 
trois traits verticaux équidistants , ainsi qu'une échelle 
perpendiculaire portant soixante-huit divisions valant à 
très-peu près les i o secondes et chiffrée de minute en 
minute. Pour avoir la déclinaison d'une étoile, l'observa- 
teur n'avait donc qu'à lire la position qu'elle occupait sur 
l'échelle au moment de son passage. D'un autre côté, on 
avait formé un catalogue de toutes les étoiles (1629) ren- 
fermées entre -4-0° et 4-1°, dont les positions étaient 
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données dans Jes principaux catalogues connus ( ' ) et ob- 
tenu ainsi un nombre considérable de repères, aux^quels 
on rapportait les positions de toutes les étoiles qui n'y 
étaient point indiquées. W.-C. Bond, G. -P. Bond et W. 
Tuttle obtinrent ainsi les positions d'environ i o ooo étoiles 
(9984) de cette portion si importante du ciel. 

De Tannée i855 à i865, époque de sa mort, et sauf 
deux interruptions causées, l'une par l'apparition de la 
comète de Donati (V, i858) qu'il suivit aussi longtemps 
qu'elle fut visible, et dont il dessina avec le plus grand 
soin les différentes apparenéés {fig> 6 et 7 ), l'autre par la 
mort de son père en iSSg, G.-P. Bond se consacra 
entièrement à l'étude systématique de la grande nébu- 
leuse d'Orion, étude qui est bien certainement le plus 
important de tous ses travaux astronomiques. 

Au mois de mars 1846, après un long examende cette 
nébuleuse fait avec son télescope géant le Lénathariy 
lord Rosse, le célèbre astronome de Parsonstown (^), 
annonçait à la Société royale astronomique de Londres 
qu'il n'y avait aucun doute pour lui au sujet de sa ré- 
solubilité. Quand le grand équatorial fut monté, W. Bond 
ne tarda point à le diriger vers cette merveille du ciel 
(22 septembre 1847) ^*» dit-il, « la partie de la nébu- 
leuse voisine de l'étoile se résolut immédiatement, avec 
un grossissement de 200, en une multitude de points lu- 
mineux brillants » . Enthousiasmé par ce résultat, il entre- 



(*) Catalogue d'Airy (twelv^ years), zones de Bessel, Catalogues 
de Lalande, Rûmker, Santini, Struve, Taylor et Weisse. 

(*) Voir V Astronomie pratique et les Observatoires en Europe 
et en Amérique» II® Partie, p. 42 et suivantes. 
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prit lik mesure dei positions relatives des étoiles qu'il 
avait aperçues; mais l'état de sa santé le força bientôt 
d'interrompre ses mesures. C'est ce travail que G.-P. Bond 
reprit et termina. 

D'après cet astronome, la nébuleuse d'Orion se com- 
pose (le trois ii'?buleuses séparées ([i. 5<i), nulrefois parties 




parG-H. UoLii. 



d'un même tout, à peu prés en lifjne droite, dépendant 
encore aujourd'hui l'une de l'autre et ayant ponrcenlrcs 
les étoiles S, / et c d'Orion. Autour et au milieu de 
dincune de ces nébuleuses, P. Bund put reconnaître 
l'existence de iioi étoiles et en mesurer les positions 
relatives fi! employait un micromètre quadrillé que le 



niouvemenl d'horloj;erie rendiiil fixe par rapport a 
(■loiles), Pour lui, la nébuleuse s'étend dans l'espace forim; 
liara'iS" d'jisrension droite et i'3o' de déclin 





pari et d'autre de l'étoile principale S , c'ÈSt-à-dîi'fi sur 
ime superficie de 3", 36 caiTés, entendue apparente à 
peu près égnle n celle de la pleine Lune; lu parlie la 
plus hrilliinle, celle tjul environne 9, piiraJt être coni* 
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posée de trois ou quatre taches condensées forman 
comme une espèce de bourrelet lumineux, d'éclat con- 
stamment variable, qui s'étend de l'origine près du tra- 
pèze jusqu'à la région Gentiliana (*) et qui flamboie 
comme une flamme mobile. Enfin la nébuleuse se prolonge 
en une vingtaine de filaments spiraux, floconneux, qui 
divergent de part et d'autre de ô en formant un im- 
mense éventail à branches courbes, et tournent leur con- 
vexité vers la ligne des étoiles ô, i et c. 

L'étude de la nébuleu&e d'Orion fut le dernier ti^yail 
de G. -P. Bond, que la mort enleva à la science astrono- 
mique au mois de février i865. Il fut remplacé par 
Joseph Winlock ( 1866). 

VI. 

JOSEPH WINLOCK. — LE NOUVEAU CERCLE MERIDIEN. 

Le premier soin du nouveau directeur fut de terminer 
la réduction et la publication des observations de la se- 
conde partie de la zone équatoriale (o°2o' à o°4o') de 
W.-C. Bond et de renouveler le matériel un peu vieilli de 
l'Observatoire, afin de pouvoir faire participer ensuite cet 
établissement aux travaux d'Astronomie de précision , 
entrepris alors un peu partout en Europe ('). 

L'ancien équatorial de la tour de l'Ouest a été rem- 



(*) Herschel a donné des noms aux différentes parties de cette 
immense nébuleuse (Memoirs of the astronomical Society ^X, II). 

(*) A la fin de 1867, M. Winlock Ht un long séjour en Europe, 
afin de se mettre au courant des progrès accomplis dans Fancien 
continent pendant les trente dernières années. 
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placé en 1870 par un autre, dont Tobjectif a 5 pieds et 
1 pouce ( i"*, 55) de foyer et possède des qualités optiques 
de premier ordre. Cet instrument est muni d'un spectro* 
scope avec lequel on fait une étude suivie des protu- 
bérances solaires et d'un astrophotomètre de Zôllner, 
qui sert à M. C.-S. Peirce à déterminer les grandeurs 
relatives des étoiles de V Uranometria nova de ^o à 5o de- 
grés de déclinaison nord. 

Le Soleil est d'ailleurs photographié régulièrement par 
un procédé dû à M. Winlock, adopté plus tard par la Com- 
mission américaine du passage de Vénus et qui consiste à 
renvoyer, à l'aide d'un miroir plan mobile en tous sens, 
les rayons solaires sur une lentille à long foyer ( 1 1 mè- 
tres), dont Taxe optique est horizontal. 

Au mouvement d'horlogerie du grand équatorial, dont 
les Bond s'étaient plaints si souvent, on en substitua un 
autre fait par Alvan Clark qui, au dire des observateurs, 
« est le seul mouvement d'horlogerie connu marchant 
avec une telle régularité ( ' ) ». Ce bel instrument est sur- 
tout employé aujourd'hui à obtenir des photographies de 
la Lune, de Jupiter, de Saturne, des étoiles et des né- 
buleuses. Presque toutes ces photographies servent de 
base à des dessins, lithographies ensuite avec le plus 
grand soin et qui vulgarisent la connaissance des formes 
exactes des corps célestes (=*). 



(^) Cette appréciation nous parait au moins exagérée. Pour ne 
parler que de la France, MM. Foucault, Y.Villarccau et Brunner 
ont donné de ce problème d'excellentes solutions. 

(*) Les dépenses qu'occasionnent ces dessins sont couvertes 
au moyen d'un fonds spécial, obtenu en 1872 par voie de sous- 
cription publique. 

6 
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Les anciens instruments méridiens ont été également 
remplacés. Au lieu de Tinstrument des passages de Bond, 
on a installé une lunette brisée, que les astronomes de 
Cambridge appellent un « Russian transit v , fait par le 
mécanicien de l'Obsei'vatoire de Poulkova sous la dir 
rection de M. O. Struve; une petite modification intro- 
duite par Winlock permet de la transformer à volonté en 
une lunette zénithale. 

Le cercle méridien de Simms ne sert plus ; on l'a laissé 
en place, suitout comme spécimen 4es constructions an- 
glaises du commencement de ce siècle. Les observations 
se font aujourd'hui avec un cercle méridien, exécuté par 
Troughton sur les dessins de M. Winlock et qui a été 
installé en 1870, dans la salle méridienne de Touest; cet 
instrument, muni d'un objectif dû à Clark, de 8| pouces 
(o*", 21) d'ouverture et de 9 pieds 4 pouces (2'", 84) de 
distance focale, et de deux collimateurs de même ouver- 
ture et même foyer, s'écarte en beaucoup de ses parties 
du mode de construction généralement adopté en Eu- 
rope : nous donnerons les différences les plus essentielles. 

Dans tous les grands cercles méridiens construits jus- 
qu'alors, les cercles divisés ( ou le cercle divisé si l'instru- 
ment n'est pas retournable) ont l'une de leurs faces mas- 
quée, soit en totalité, soit en partie, par les piliers qui 
supportent les coussinets de l'axe de rotation ; de la sorte, 
le rayonnement auquel est soumise cette portion du 
cercle est différent de celui des autres portions et il 
doit exister, entre les diverses parties de ce cercle divisé, 
des différences de température d'autant plus considérables 
qu'il. est laissé sans défense contre les courants d'air et 
réchauffement partiel que produit l'observateur au ma- 
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ment où il fait la lecture. De là des dilatations irrëgulières 
et des distorsions inévitables, qui font varier les valeurs 
des divisions de la graduation. De plus^ il faut, pour re- 
tourner Finstrument, le transporter hors de la région des 
piliers, d'où une cause de chocs presque inévitables. 

Pour faire disparaître ces inconvénients dans la mesure 
du possible, M. Winlock a imaginé de faire porter Taxe 
de rotation de Finstrument par une colonne de fonte C 
(fig, 8) plus haute que le rayon des cercles divisés D 
(la hauteur totale de la colonne de fonte est de o'",6ret 
le rayon des cercles, dont un seul est divisé, de o", 44 ) 
et qui porte, au moyen d'un manchon épais de fonte E, les 
quatre microscopes M servant a la lecture de la décli- 
naison de l'astre observé. Le tout est, d'ailleurs, enferme 
dans une cage de verre reposant sur le pilier et destinée 
ù maintenir l'égalité de la température entre ces difTérentcs 
pièces : le cercle porte-microscopes peut tourner autour 
de deux axes, l'un horizontid, l'autre vertical; et, par 
suite, son plan peut être rendu rigoureusement parallèle 
ù celui du cercle divisé. L'expérience de ces dispositions 
n'a point encore assez duré pour qu'on puisse en assigner 
la valeur réelle. 

Quant au calage, il se faisait à l'origine a l'aide de petits 
cercles à niveau portés par le tube de la lunette près de 
l'oculaire; mais, en 1870, cette disposition était déjà con- 
damnée par la plupart des astronomes, comme nuisant à 
la rapidité des observations. Elle était surtout impropre 
à celles qu'adopta plus tard M. Winlock; aussi a-t-elle 
été bientôt abandonnée et le calage se fait-il maintenant 
au moyen d'une aiguille de bois S de 2 mètres de long, 
fixée à Taxe de rotation et mobile devant un grand cercle 
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et visant sur un cercle auxiliaire grossièrement gradué 
que porte Taxe de l'instrument. 

Le mode d'observation a été déterminé par la raison 
suivante. Pendant son séjour en Europe, Winlock avait 
accepté de la Société astronomique allemande la mission 
d'observer les étoiles de la zone comprise entre -4- 5o° 
et 4-55** de déclinaison ; dans un pareil travail, la rapi- 
dité de l'observation est l'un des buts les plus importants à 
atteindre. D'un autre côté, depuis longtemps à Cambridge, 
comme dans tous les autres Observatoires d'Amérique, les 
observations de temps se faisaient par la méthode élec- 
trique; Winlock procéda de même pour les déclinaisons. 
Le micromètre se compose d'une lame mince de verre, sur 
laquelle sont tracés au diamant trois groupes de traits 
doubles, dont les deux composants sont distants de o% i4 
et ont o*,o6 d'épaisseur. Au centre, sont neuf de ces cou- 
ples séparés par un intervalle de i ', o3 ; de part et d'autre 
symétriquement , sont trois couples semblables à 4% ^ ^ 
du groupe central et à 2^,06 l'un de Tautre; enfin un 
double trait, pareil au précédent, coupe l'ensemble de 
tous les autres sous une inclinaison telle que, ceux-ci étant 
verticaux, ce dernier couple fait avec l'horizon un angle 
de 5 degrés. Les couples verticaux servent à l'obser- 
vation des ascensions droites : ceux du centre, pour les 
polaires et les étoiles horaires, les couples latéraux pour 
les étoiles de zone, l'heure du passage à chaque couple 
s'appréciant par l'instant où l'étoile est en son milieu. Le 
couple incliné est destiné à la mesure des différences de 
déclinaison, qui résultent immédiatement des différences 
de temps, ramenées à la même ascension droite, où les 

étoiles se trouvent entre les deux fils de ce couple. Cette 

6. 
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plaque de verre est mobile à l'aide d'une vis raicromé- 
trique dont la course est perpendiculaire à la direction 
des couples verticaux et qui permet de rendre Terreur 
de coUimation nulle au commencement de chaque série 
d'observations, c'est-à-dire d'amener sur l'axe optique 
de l'instrument le point ou le couple de déclinaison coupe 
le couple central d'ascension droite. 

D'ailleurs l'instrument est construit de telle sorte 
(ju'on puisse mettre à volonté à la place l'un de l'autre 
l'objectif et l'oculaire afin d'éliminer les erreurs que la 
flexion du tube peut introduire dans les observations; 
de plus, il porte en lui-même le moyen d'étudier les iné- 
galités des deux tourillons suivant un procédé dont M. Y. 
Villarceau a le premier fait usage à l'Observatoire de 
Paris ('). Les deux tourillons de l'axe de rotation sont 
percés; l'un deux porte une lunette, munie d'un micro- 
mètre dont l'oculaire est à l'extérieur, et au delà de son 
objectif une lentille collimatrice au foyer de laquelle, dans 
le second tourillon, est fixée une plaque de nacre portant 
en son centre un petit cône métallique dont le sommet est 
percé d'un trou. Si derrière cette plaque on place une 
lampe allumée, on obtient dans la lunette de l'autre tou- 
rillon une image semblable à celle d'une étoile de 7' ou 
8® grandeur qui se déplace lorsque l'instrument tourne 
autour de son axe si les tourillons ne sont point rigoureu- 
sement cylindriques et égaux et dont les déplacements, 
mesurés au micromètre, donnent alors la forme exacte des 
tourillons. 



(•) Voir Brunno>v, Astronomie pratique, par M. C. André, 
p. 26 et suivantes. 
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D'après Winlock, l'erreur probable d'une observation 
isolée faite avec cet instrument est de 

+ os, 087 séc^ en ascension droite, 
db o',75 en déclinaison (*}. 

La zone commencée le 20 novembre 1870 à l'Observa- 
toire de Cambridge est d'ailleurs aujourd'hui presque en- 
tièrement terminée. Malheureusement Winlock, qui avait 
su si bien réorganiser le bel établissement astronomique 
de l'Université de Cambridge, en a dirigé fort peu de temps 
les travaux; il vient en effet de mourir le 1 1 juin 1874* 
Son successeui' n'est point encore nommé. 



(*) Les observ&tions ont été faites par MM. W.-A. Rogers, an- 
cien assistant de l'Observatoire de Washington, et M. Aug. Conncl. 
C'est aussi M. W.-A. Rogers qui a construit les micromètres du 
cercle méridien, à l'aide d'une pelite machine électromagnétique 
à diviser de son invention. 
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CHAPITRE III. 

OBSERVATOIRE NAVAL DE WASHINGTON. 



L'Observatoire de Washington n'a guère que trente ans 
d'existence ; cependant il occupe déjà l'un des premiers 
rangs, et il va de pair avec les grands Observatoires des 
premiers Etats de l'Europe. Cette marche ascendante, si 
rapide, est un des traits principaux de Fhistoire de l'As- 
tronomie aux États-Unis. 

Les étapes sucessives que les hommes d'État de ce grand 
pays ont dû franchir avant d'atteindre leur but, la persé- 
vérance avec laquelle ils ont constamment renouvelé leurs 
efforts, malgré leurs insuccès temporaires, sont pour nous- 
mêmes un enseignement; et, à ce titre, il convient d'en 
retracer brièvement l'histoire. 

I. 

LAMBERT ET LE PRESIDENT J,-QUINCY ADÀMS. 

Le premier effort tenté en vue de donner aux études 
astronomiques un caractère national date de 1810. A cette 
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date, en effet, le Congrès fut saisi d'une proposition de 
W. Lambert, demandant un crédit pour rétablissement 
d'un premier méridien dans les États-Unis. « On évi- 
terait ainsi (') une dépendance ultérieure, soit de la 
Grande-Bretagne, soit des autres pays d'Europe, et, de 
plus, on ferait disparaître la confusion qui résulte, pour 
les cartes publiées en Amérique, des choix différents, faits 
par divers Etats, de premiers méridiens indépendants. » 

Cette proposition fut renvoyée à une Commission, dont 
faisaient partie J.-Q. Adams et S.-L. Mitchell, et qui s'en 
dessaisit bientôt après pour transmettre l'affaire au célèbre 
Monroë, alors Secrétaire d'Etat, en lui demandant, au nom 
de la Chambre, de faire connaître son avis sur la ques- 
tion. Non-seulement Monroë appuya la proposition de 
Lambert, mais dans sa lettre à la Chambre, datée du 
3 juillet 1812, il déclara que, suivant lui, « l'établissement 
d'un Observatoire est indispensable à sa réalisation » . 

La lettre de Monroë fut renvoyée à une nouvelle Com - 
mission; les conclusions de son rapporteur, S.-L. Mit- 
chell, qui, furent d'ailleurs suivies d'un vote conforme de 
la Chambre, firent aussi une nécessité de la création d'un 
observatoire national, « qui servirait non-seulement à fixer 
le premier méridien, mais qui permettrait aussi de définir 
uo grand nombre de faits astronomiques éminemment 
intéressants pour un peuple navigateur et commerçant ». 
Le texte du bill qui accompagnait le rapport disparut 



(^) Nous avons surtout suivi, dans cet historique, le Mémoire 
de M. Nourse : Memoir on the founding and progress of the Uni- 
ted-States Naval Observatorjr, inséré dans les Annales de l'Obser- 
vatoire de Washington, pour l'année 1871. 
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en i8i4 dans l'incendie du Capitule. Ce rapport eut 
néanmoins les honneurs d'une seconde lecture et fut ren- 
voyé à une* Commission des deux Chambres réunies eu 
Congres. 

Mais l'Amérique avait alors d'autres soucis; la guerre, 
qui affligeait le monde entier, menaçait d'anéantir son 
indépendance et occupait toute son attention. Dès qu'elle 
eut cesse (i8i5), l'affaire fut reprise et soumise à une 
nouvelle Commission de la Chambre. Son rapporteur, 
Nelson (i8 février i8i5), insiste aussi sur la nécessite 
d'avoir, aux Etats-Unis, un grand Observatoire astrono- 
mique et sur les avantages qu'en retirerait l'Union. Il 
conclut en outre <• à ce qu'on sollicite le Président des 
États-Unis de faire faire, par des personnes compétentes, 
des observations propres à donner la position du Capi- 
lole avec la plus grande exactitude possible, les données 
et les résultats devant être communiqués au Congrès 
dans sa proch line session » . 

Cependant le Pouvoir exécutif ne put prendre au- 
cune mesure pour assurer la mise à exécution de cette 
résolution de la Chambre, par celte raison que ce n'étiiit 
point une « joint resolution » et qu'elle n'avait été votée 
que par la Chambre des représentants seule ( •). 

C'est seulement trois ans plus tard, en novembre iSiS, 
que Lambert renouvela sa proposition; et, cette fois, 
il fait remarquer qu' « il ne demande pas l'établis- 
sement immédiat d'un Observatoire muni des instni- 



(') On sait qu'aux États-Unis tout projet doit, pour avoir 
force de loi, être volé à la fois par les deux Chambres. 11 de- 
vient alors ce que les Américains appellent Joint resolution. 
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ments convenables, mais qu'il sollicite seulement les 
moyens d'exécuter une série d'observations destinées à 
faire connaître exactement la différence de longitude 
entre Washington et Greenwich » . 

Il fallut attendre jusqu'en mars 1821 pour que ce 
projet, pourtant bien modeste, fût voté par le Congrès. 

Lambert fut alors officiellement chargé par le Président 
de faire des observations astronomiques destinées a déter- 
miner exactement la longitude du Capitole par rapport à 
l'Observatoire de Greenwich. Lorsqu'en 1822 il rendit 
compte au Congrès de ses travaux, il insista beaucoup sur 
la nécessité de créer un Observatoire national et de pour- 
voir à la publication d'Éphémérides astronomiques [Nau* 
tical Almanac ou Astronomical Ephemeris) ; mais ce rap- 
port ne fut que déposé sur le Bureau de la Chambre et 
. n'eut point les honneurs de la lecture. 

En 1825, dans son premier message comme président 
de l'Union, J.-Q. Adams remena l'attention du Congrès 
sur le même sujet. En même temps qu'il demandait la 
fondation d'une Université nationale, il réclamait aussi 
la création d'un Observatoire astronomique qui permet- 
trait à l'Amérique de rendre à la vieille Europe une part 
de ce qu'elle en recevait chaque jour. « Certainement, di- 
sait-il, un Américain doit être bien loin d'éprouver un 
sentiment d'orgueil quand il constate que, sur le territoire 
relativement restreint de l'Europe, il existe au moins 
cent trente de ces phares des cieux (• ), tandis que, dans 



(* ) They are existing more than one hundred and thirtjr of thèse 
light'houses of the skies (President's Message^ first session, nine* 
tcenth Congress). 



— 7i — 

tout l'hémisphère américain, il ne s'en trouve pas un seul. 
Si nous pensons un seul instant aux découvertes que les 
observateurs attachés à ces établissements ont faites depuis 
quatre siècles sur la constitution physique de l'univers, 
l>ouvons-nous douter de l'intérêt immense qui pousse 
chaque nation à cultiver l'Astronomie? Quand il passe à 
peine une année sur nos têtes sans que l'Europe ne nous 
envoie de seconde main, et comme par commisération, 
quelque nouvelle et importante découverte, nous prive- 
rons-nous plus longtemps des moyens de rendre lumière 
pour lumière y en ne formant ni observatoire ni observateur 
sur la moitié du globe qui nous appartient, et laisserons- 
nous la Terre accomplir ses révolutions successives dans 
ime obscurité complète pour nos yeux qui ne veulent 
point chercher à voii' ? » 

Ce cri éloquent ne fut point écouté ; mais la Grande- 
Bretagne déjà si pourvue venait de fonder, à la pointe mé- 
ridionale de l'Afrique, au cap de Bonne-Espérance (*), 
un établissement astronomique, aujourd'hui de premier 
ordre ; l'illustre astronome anglais F. Baily avait montré, 
dans son beau Mémoire siu* les positions des différents 
Observatoires d'Europe ('), de quelle utilité serait pour le 
monde entier un observatoire établi aux États-Unis; aussi 
J.-Q. Adams poursuivit-il ses efforts même après avoir 
quitté la Présidence, et pour ainsi dire presque chaque 
année le Congrès fut obligé par lui à s'occuper de cette 
fpKîstion. Elle ne fut pourtant point résolue directement. 



(*) Voir V Astronomie pratique en Europe et en Amérique, 
11® Partie, p. Gi et suiv. 
(•) Mcmoirs of the Royal Astronomical Societj^ t. 11. 
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et la création du bel établissement astronomique, dont 
rAmérique s'enorgueillit à juste titre aujourd'hui, ne put 
avoir lieu que par une suite de circonstances qu'il est in- 
téressant de connaître. 



IL 

WILKES ET GILLISS. 

En i83o, le lieutenant L.-M. Goldsborough (aujour- 
d'hui contre-amiral) avait fait créer, à Washington, im 
Bureau chaîné de prendre soin des cartes, instruments, etc. , 
appartenant à la Marine; par les ordres des Commissaires 
à la Marine [Nm'j Commissioners), les chronomètres, 
sextants, théodolites, ainsi que les autres instruments et 
cartes de la Marine, y avaient été centralisés. Un peu plus 
tard, en i83i, Goldsborough obtint du Département de 
la Marine un petit instrument des passages (du prix de 
4o guinées (io5o francs), destiné à faciliter l'étude et le 
réglage des chronomètres. Le local dont il disposait, l'in- 
strument lui-même étaient insuffisants ; aussi, dès son arri- 
vée à la direction du Bureau, le lieutenant Wilkes, son suc- 
cesseur (i833), soUicita-t-il des Commissaires à la Marine 
l'autorisation de transporter le Bureau en un endroit plus 
propice. Il l'établit au lieu même recommandé par F.-R. 
Hassler en 1816, et il y installa à ses frais l'instrument 
des passages de 5 pieds, construit par Troughton pour 
le Coast suivejr en i8i5 et que Hassler avait prêté dans 
ce but. Cet instrument ne fut d'ailleurs guère utilisé sé- 
rieusement avant i838, époque du départ du lieutenant 
Wilkes pour son voyage d'exploration dans les mers du 
Les Obs,f III. 7 
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Sud. Si Ton voulait rendre ce voyage fructueux, il fallait 
nécessairement faire aussi, sur le territoire de l'Union, des 
observations continues de tous les phénomènes célestes 
propres à donner les positions relatives des diverses sta- 
tions occupées. William Cranch Bond, près de Boston, et 
le lieutenant Gilliss, à Washington, furent chargés de ces 
observations comparatives, tout aussi bien que des obser- 
vations magnétiques et météorologiques correspondantes. 
Pour la première fois, le gouvernement américain 
chargeait officiellement des astronomes d'une série inin- 
terrompue d'observations astronomiques dont tous com- 
prenaient l'utilité, et à la réussite desquelles Thonneur 
du pays était engagé : ce fut une épreuve décisive. Loin 
de se laisser arrêter par l'insuffisance des moyens mis à sa 
disposition, le lieutenant Gilliss sut démontrer clairement, 
par l'emploi qu'il en fit, l'immense avantage et même 
la nécessité d'un Observatoire permanent bien outillé et, 
dans la session de 1 841-1842, le Congrès, qui avait refusé 
de prendre en considération le projet déposé par J. Adams 
de fonder un « Observatoire national » , créait, sous le nom 
de Dépôt des cartes et plans, un établissement qui fût, dès 
l'origine, ce qu'il est aujourd'hui, l'Observatoire national 
des États-Unis, mais que, d'après leurs traditions fédé- 
ralistes, les Américains ont cru devoir appeler Observatoire 
naval des Etats-Unis, United States naval Observatory. 
L'organisation qui lui a été donnée remplit d'ailleurs ce 
double but, de servir à la fois les intérêts scientifiques 
généraux de l'Union, et aussi les intérêts constants de sa 
Marine. 
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III. 



FONCTION DE L OBSERYÀTOIEE NAVAL. — M. F. MAURY. 

C'est vers le milieu de 1842 que le Congrès autorisa la 
fondation de l'Observatoire naval de Washington et ac- 
corda un cre'dit de aSooo dollars (laSooo francs) pour 
sa construction. Le aS novembre i843, le lieutenant 
Gilliss remettait entre les mains du secrétaire d'État au 
département de la Marine son Rapport sur le plan et 
l'installation du futur établissement. Ce Rapport fut im- 
médiatement adopté, et Gilliss chargé d'en faire exécuter 
les conclusions. 

Le terrain choisi pour son emplacement était le terrain 
historique où, lors de la guerre de l'indépendance, campè- 
rent les troupes du général Braddock dans leur attaque 
contre le fort Duquesne, terrain désigné par Washington 
pour être le siège d'une grande Université nationale, et 
que pour cette raison on appelait University square ( Ré- 
serve de l'Université). Placé au sommet d'une colline qui 
domine le cours du Potomac, ce terrain se prétait, en 
effet, merveilleusement à l'établissement d'un grand Ob- 
servatoire; son étendue (environ 8 hectares), ainsi que 
son éloîgnement du centre de la ville, paraissait pouvoir 
répondre à toutes les exigences du présent et de l'avenir. 

Tel qu'il est aujourd'hui, après les additions qu'a né- 
cessitées l'extension du service astronomique, l'Obser- 
vatoire naval se compose [fig* 9) d'un bâtiment central 
contenant les bureaux du Dépôt des cartes et plans, sur- 
monté d'un dôme abritant un équatorial, flanqué de 

7* 
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deux ailes destinées aux inslrumenta méridiens et "t^ 
prolongeant au snd par un petit pavillon qui renferme 
l'instrument établi dans le premier vertical. L'Observa- 
toire fut terminé à la Gn de septembre i844i «I, le 
Flc. g. 



l er cd Wa 1 njjloTi 

t" octobre, le lieutenant H. -F, Maury, alors superiD' 
tendant du Dépôt des cartes et plans, recevait l'ordre 
d'y transporter tous les livres, cartes et instruments ap- 
partenant au De'pol, et de prendre la direction du nouvel 
clablissement. 

Les instruments principaux que l'Observatoire possé- 
dait alors étaient : 
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Une lunette méridienne d'Ertel et fils de Munich, dont 
l'objectif a e'té fait par Merz et Mahler. Son ouverture 
libre est de 5,33 pouces (o"™, i3 ) et sa distance focale de 
7 pieds (2"*, 10 ) ; il a coûté 320 dollars ( 1 600 francs ) . 
L'instrument entier a été payé 1480 dollars (7400 francs). 

Un Cercle mural, de Williams Simms, de Londres, 
dont l'objectif a 4 pouces ( o", 10) d'ouverture libre avec 
5 pieds (i™, 5o) de foyer et qui a coûté 355o dollars 
(17750 francs). 

Un instrument des passages dans le premier vertical 
construit par Pistor et Martins de Berlin, sur le modèle 
de celui que Repsold de Hambourg avait fait pour TOb- 
servatoire central de Poulkova. Cet instrument, qui n'a 
d'ailleurs point donné tout ce que Gilliss en attendait et 
qui n'est plus employé aujourd'hui, avait coûté 1750 dol- 
lars (8750 francs); sa lunette a 5 pouces (o™, i3) d'ou- 
verture libre et 6,5 pieds (i",98) de foyer. 

Un bel équatorial de Merz et Mahler, monté à la ma- 
nière allemande, muni d'un mouvement d'horlogerie, des 
cercles divisés et des micromètres habituels; cet in- 
strument était l'un des plus beaux qui existaient alors. Son 
objectif a 9,62 pouces (o"*, 24) d'ouverture avec i/\ pieds 
4,5 pouces (4", 37) de foyer : il avait coûté 36oo dol- 
lars (18000 francs); l'instrument tout entier avait été 
payé 6000 dollars (3oooo francs). 

Un chercheur de comètes d'Utzschneider et Fraunho- 
fer, dont la lunette a 4 pouces (o", 10) d'ouverture 
libre avec 2 pieds 8 pouces (o™, 80) de foyer, qui avait 
coûté 280 dollars (i4oo francs). 

Si l'on y ajoute les pendules et autres appareils né- 
cessaires à l'observation, on sera convaincu que Maury 

7- 
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était dès Torigine à la tête d'un établissement de pre- 
mier ordre, pouvant rivaliser avec les principaux Obser- 
vatoires d'Europe. 

Restait à le munir d'un personnel instruit et dévoué. 
D'abord Maury paraît avoir eu l'intention de faire de 
l'Observatoire une véritable école d'Astronomie nautique 
pour les officiers de la Marine américaine : en i845, 
17 officiers avaient été occupés à l'Observatoire; mais les 
inconvénients d'un pareil système pour le bon fonction- 
nement de l'établissement et l'utilisation complète des 
richesses qu'il renfermait, son insuffisance pour assurer 
le recrutement d'observateurs habiles et expérimentés 
furent bientôt évidents. 

Aussi, dès 1 846, lorsque Maury eut résolu de consacrer 
toutes ses ressources à la formation d'un grand catalogue 
embrassant toutes les étoiles du ciel de Washington, 
jusqu'à la 9** grandeur, chercha-t-il à attirer à l'Observa- 
toire des savants qui, y trouvant une situation conve- 
nable, y résideraient très-longtemps. C'est aujourd'hui le 
système qui a prévalu. Les fonctionnaires de l'Observa- 
toire, quoique ayant le litre d'officier de la Marine, sont 
en réalité des professeurs et souvent des plus distingués ; 
le directeur seul a toujours été un officier supérieur de la 
Marine nationale. 

D'ailleurs, en même temps que se faisaient les observa- 
tions, Maury en pressait la réduction et la publication, si 
bien que le premier volume des Annales de V Observatoire 
de fVashington parut au mois de septembre 1846. Outre 
une description complète de l'Observatoire et des instru- 
ments qu'il renferme, il contient encore les observations, 
entièrement réduites, faites aux instruments méridiens et 
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à l'instrument des passages dans le premier vertical. De- 
puis lors la publication de ces Annales a été continuée, 
quoique assez irrégulièrement, sous le titre : Astronomical 
observations made at the United States naval Observa- 
tory, fVashington; leur ensemble forme F un des plus 
beaux monuments de la science astronomique moderne, 
et donne une haute idée de l'activité déployée dans ce bel 
établissement. 

Dès le mois de février 18479 l'attention du monde sa- 
vant était d'ailleurs appelée sur TObservatoire de Was- 
hington par un beau travail de S.-C. Walker. 

Lorsque la planète Neptune eut été découverte, Maury 
chargea cet astronome, qui était alors attaché à l'éta- 
blissement, de rechercher si l'astre nouveau n'avait point 
été déjà observé autrefois, ou, en d'autres termes, si 
Ton ne pouvait pas trouver dans les anciens catalogues 
des positions de cette planète déjà éloignées de nous 
d'un grand nombre d'années et notées comme se rap- 
portant à des étoiles aujourd'hui disparues. Walker trouva 
dans V Histoire céleste de Lalande i4 étoiles dont les 
positions et les grandeurs se rapportaient entièrement à 
celles qu'aurait dû avoir Neptune en mai i «ygS ; le pro- 
fesseur Hubbard, alors chargé de l'équatorial et à qui 
cette liste fut communiquée, constata, après avoir assi- 
dûment sondé le ciel dans la région indiquée, que l'une 
des étoiles signalées par Walker avait complètement dis- 
paru. L'observation de Lalande se rapportait donc bien 
à la planète Neptune et non pas à une étoile véritable. 
L'Astronomie était ainsi mise en possession d'une po- 
sition de Neptune remontant à cinquante-deux ans de 
distance : c'était là un résultat considérable, qui per- 
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mettait de rectifier immédiatement les éléments approxi- 
matifs donnés jusqu'alors pour cette planète ('). 

L'amour-propre national fut flatté de cette belle décou- 
verte, et Maury en profita pour obtenir du Congrès une 
augmentation de ses ressources annuelles. 

Les travaux astronomiques purent être alors poussés 
plus activement : à l'équatorial, M. James Ferguson, 
outre de nombreuses observations de comètes, et entre 
autres une belle étude sur la comète de Encke, décou- 
vrait successivement trois des petites planètes comprises 

entre Mars et Jupiter; ce sont : Euphrosine (Si) le i**" sep- 
tembre i854; Virginia (S) le 4 octobre iSS^ et Écho (S) 
le i5 septembre 1860. 

Aux instruments méridiens, le lieutenant Maury d'a- 
bord, puis Hubbard et Yarnall, aidés par les lieutenants 
Steedman et Herndon, outre les observations nécessaires 
pour donner l'heure et régler les chronomètres de la ma- 
rine, préparèrent assidûment les éléments du grand Ca- 
talogue que Maury avait assigné comme le travail astro- 
nomique important de l'Observatoire. 

Malgré toute cette activité, les premières années de 
l'Observatoire de Washington furent en partie momenta- 
nément inutilisées. 

Le vole du Congrès, qui avait déterminé sa fondation, 
portait, en effet, que l'on devait surtout s'y occuper d'ob- 
servations météorologiques et magnétiques. L'attention de 
Maury, qui s'était tout d'abord portée sur les observations 
astronomiques, fut bientôt attirée vers cet ordre de phé- 



(*) Smithsonian contributions ^ t. II etlll. 



- 81 - 

nomènes. Il y fit de grandes choses : son beau travail sur 
les vents et les courants, IVindand currents charts, est au- 
jourd'hui classique et a rendu à F humanité d'immenses 
services. Mais les calculs qu'exigeaient ces travaux, ainsi 
que l'étendue des documents qu'il fallait publier, ont, 
pendant de longues années, absorbé les faibles ressources 
de l'Observatoire de Washington ; si bien que la publica- 
tion des observations réduites fut toujours ajournée, tout 
aussi bien que la réduction progressive des observations 
elles-mêmes. 

Ce travail de réduction ne commença réellement qu'en 
i858, époque à laquelle le professeur Yarnall fut assez 
heureux pour décider Maury à lui permettre de l'entre- 
prendre. Six volumes étaient déjà prêts pour l'impression : 
M. Yarnall en compléta les résultats par une série de dé- 
terminations d'ascensions droites, faites à la lunette méri- 
dienne. Mais le Catalogue de i o ooo étoiles environ, auquel 
il fut ainsi conduit. Catalogue of stars obser\>ed at the 
United States naval Obseivatory during the years i845 
to 1871, n'a été publié qu'en 1871 : les positions con- 
clues qu'il donne pour les étoiles dérivent de 80000 
à 90000 observations, faites à Washington pendant ces 
vingt-six années. 

IV. 

.GILLISS. LE GRAND CERCLE MERIDIEN. 

Au commencement de 1861, le commandant Maury 
résigna ses fonctions pour aller rejoindre l'armée confé- 
dérée, et le 12 avril de la même année il fut remplacé 
par le capitaine Gilliss, qui avait été le véritable fonda- 
teur de l'Observatoire. Pendant sa courte direction, cet 
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ëminent officier introduisit dans l'organisation intérieure 
de grandes réformes. Son premier soin fut de mettre à 
jour la publication des observations astronomiques et 
de séparer complètement les travaux météorologiques et 
magnétiques des travaux astronomiques; désormais l'Ob- 
servatoire de Washington fut, pour ainsi dire, divisé en 
deux : Tun astronomique, l'autre météorologique et ma- 
gnétique. A la tête du second fut placé M. le professeur 
J.-R. Eastmann ; le personnel astronomique fut en même 
temps considérablement augmenté. Trois jeunes savants, 
qui sont aujourd'hui universellement estimés, MM. S. 
Newcomb, Asaph Hall et Williams Harkness, furent suc- 
cessivement nommés professeurs dé Mathématiques de 
la Marine des États-Unis et détachés à l'Observatoire 
( Commissioned prof essors of Mathematics in the United 
States Navy and ordered to the Observatory], Les tra- 
vaux qu'ils y ont déjà accomplis sont de ceux qui comp- 
tent dans la science. 

Aussi le premier volume à' Annales publié par Gillîss 
est-il riche en documents astronomiques du plus haut 
intérêt. S. Newcomb y donne une détermination de la 
longitude de Washington, déduite de la comparaison de 
279 culminations lunaires observées à Washington et à 
Greenwich('); le professeur Harkness publie une détermina- 
tion complète de l'orbite de Némausa (51), MM. Harkness, 
Hall et Ferguson une série d'observations de Mars à l'épo- 
que de son opposition de 1862, observations faites en vue 



(*) M. Newcomb en conclut 5^ 8™ 11*, 6 comme différence entre 
les long^itudes de ces deux observatoires. 
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d'obtenir la valeur la plus probable de la parallaxe solaire. 

En même temps, Gilliss cherchait à améliorer l'outil- 
lage astronomique de l'Observatoire. L'une des grandes 
causes de faiblesse de l'Observatoiie venait du peu de 
puissance optique de ses instruments méridiens. Al'époque 
de sa fondation, on ne connaissait que quatre petites pla- 
nètes, d'ailleurs facilement observables avec les instruments 
alors choisis ; mais, depuis, soixante-quinze de ces astres 
avaient été découverts, et les trois quarts d'entre eux 
étaient absolument invisibles, même dans les circon- 
stances les plus favorables, avec les instruments méridiens 
que possédait l'Observatoire. Aussi Gilliss obtint-il du 
Bureau de la Navigation, dont l'Observatoire dépendait 
depuis le mois d'août 1862 (^), les fonds nécessaires à la 
construction d'un instrument méridien puissant. 

Imitant ce qui avait été fait déjà à Greenwich et à 
Paris, il résolut d'obtenir avec un même instrument la 
mesure des ascensions droites et des déclinaisons, qui 
avait exigé jusqu'alors l'emploi de la lunette méridienne 
et du cercle mural. Il commanda, dans ce but, dès i863, 
à Pistor et Martins, de Berlin, un cercle méridien dont 
l'objectif devait avoir 8,5 pouces (o",22) d'ouverture 
et 12 pieds i pouce (3"*, 67) de foyer. Cet instrument, 
arrivé à Washington à la fin de 1 865, fut monté en 1 866 ; 
et, depuis, il a constamment été employé. Il offre quel- 
ques particularités intéressantes à connaître, et il peut 
à juste titre être considéré comme l'un des plus parfaits 
qui existent aujourd'hui. Nous l'avons représenté dans la 



(^) Ce Bureau et Isl superiniend&nce du N amical jilmanac étaient 
alors confiés au eommodore, depuis contre-amiral, G. -H. Davis. 
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fi^. lo . et. poor LcDiter la comparaison, nous avons 
drjnné (Lois la fiff, ii le dessin du cercle méridien de 
rObsenraloire de Greenwich. 

Les deux cercles symétriques qui portentles graduations 
pour la mesure des distances polaires :[') ont 4^ pouces 
' i™,07^ de diamèlre; ils sont divisés sur argent et don- 
nent directement les deux minutes d'are. La lecture 
s y fait au moyen de quatre microscopes diamétralement 
opposés deux à deux et portés aux extrémités de quatre 
rayons de laiton, fixés à un axe de même métal, très- fort et 
très-solide, encastré dans Tun des piliers de l'appareil. 
Cette disposition permet de déplacer à volonté les micro- 
scopes par rapport à la verticale ; un même microscope 
vise alors successivement dans tous les points du cercle 
supposé immobile, et l'emploi de la méthode de réitération 
élimine la plus grande partie des erreurs dues aux défauts 
de la graduation. 

L'instrument est d'ailleurs retournable (^) et deux 
collimateurs, placés l'un au nord, l'autre au sud, ainsi 
qu'un excellent niveau à bulle d'air, complètent le sys- 
tème destiné a donner les erreurs de Tinstrument en as- 
cension droite. Quant à la mesure des distances polaires, 
leur précision est assurée par les précautions suivantes : 
un escalier, présentant une baie centrale à partir d'une 
hauteur convenable, permet d'observer commodément 
les astres par réflexion, pour toutes les distances zéni- 



( ' ) Astronomical and météorologie al observations rnade at the 
United States naval ObservatorjTf during the jrear i8G5. Âppen- 
dix I : Description of the transit circle, by professor S. Newcomb. 

('"^ Lo poids do la partie mobile est de 33G kilogrammes. 
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thaïes de l'axe optique comprises entre 120 degrés et 
240 degrés. En outre, afin de rendre plus facile et plus sûre 
l'observation du nadir, la plate-forme supérieure de l'es- 
calier porte un système de volets, les uns fixes les autres 
mobiles, à Faide desquels on peut enfermer l'oculaire de 
la lunette dans une sorte de cage close qui préserve l'œil 
de l^observateur contre toute lumière étrangère, ainsi que 
le tube de la lunette et le micromètre contre tout échauf- 
fement irrégulier. 

Le micromètre de déclinaison est muni d'un appareil 
enregistreur spécial, dû à M. J.-A. Rogers (*). 

Au lieu de porter un seul tambour divisé, la tête de lavis 
micrométrique en porte quatre dont chacun est armé 
d'un index qui, au moyen d'un mécanisme particulier, 
est tantôt libre par rapport au cercle divisé qui tourne alors 
devant lui à la manière ordinaire, et tantôt, au contraire, 
fait corps avec lui et est entraîné dans son mouvement. 
Dès que l'astre a été pointé avec le fil mobile, on fixe 
l'index par rapport au cercle ; on a ainsi quatre pointés 
indépendants, faits sur le même astre, pointés qu'on lira 
après l'observation terminée et dont les époques sont con- 
nues sans aucune confusion possible. Ce système nous 
paraît préférable à celui des micromètres à pointeurs que 
Ton a adoptés jusqu'ici dans un grand nombre d'instru- 
ments européens. 

Pour faire bien comprendre tout le soin que Gilliss avait 
apporté à l'installation de ce bel instrument, il nous reste 
à dire quelques mots de la salle même d'observation. 
Longue de 12™, 20 du nord au sud, large de 8"*, 60 et 

(*) Astronomische Nachrichten, n® 1493. 
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haute en moyenne de 6'", 5o, elle est munie de trappes mé- 
ridiennes d'une largeur de i"™, 10; au moyen de ces larges ou- 
vertures, Tair circule librement dans ce grand vaisseau, et 
l'égalité de température paraît devoir être atteinte rapide- 
ment entre l'intérieur delà salle et Textérieur. Cependant, 
pour l'assurer davantage encore, on a formé les murs 
d'une charpente en bois entièrement recouverte de tôle 
galvanisée et on les a protégés contre les rayons directs 
3u soleil à l'ouest, au sud et à l'est, au moyen de per- 
siennes qui les masquent entièrement. 

Mais Gilliss n'eut point le bonheur de voir le succès 
final couronner ses efforts, il ne vit même point l'in- 
strument dont il avait doté son pays; il fut emporté 
à l'âge de 53 ans par une attaque d'apoplexie fou- 
droyante le 9 février i865, avant que ce cercle méridien 
fût même arrivé en Amérique, Cependant les derniers 
jours de sa vie ne furent point sans joie. Le matin 
même du 9 février il put constater, par les résultats des 
calculs faits d'après ses ordres à Washington, combien 
était juste et pratique l'idée, dont la réalisation avait rem» 
pli une si grande partie de son existence, de déterminer 
la parallaxe solaire au moyen de données purement 
américaines. Sa joie dut être d'autant plus vive, que les 
deux Observatoires où se firent les observations corres- 
pondantes de Mars et de Vénus, nécessaires à la solution 
du problème, étaient tous deux dus réellement à son initia- 
tive, tout aussi bien celui du Chili dans l'hémisphère aus- 
tral ( * ) que celui de Washington dans l'hémisphère boréal. 



(* ) Les travaux de Gilliss au Chili seront étudiés dans l'Histoire 
de l'Observatoire de Santiag^o. 
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LES AMIRAUX DAVIS ET SANDS. — LE GRAIVD EQUATORIAL. 

Le contre-amiral Charles Henry Davis, chef du bureau 
de la Navigation au département de la Marine, succéda 
à Gilliss dans ses délicates et importantes fonctions. Sa 
superintendance fut d'ailleurs de très-courte durée : aussi 
ne put-elle être, au point de vue astronomique, qu'une 
continuation de celle de Gilliss ; mais, au point de vue de 
l'organisation intérieure, elle fut marquée par un fait de 
la plus haute portée, la séparation complète de l'Obser- 
vatoire et du Dépôt des cartes, plans et instruments de la 
Marine. 

Cependant, et avec juste raison, l'Observatoire conti- 
nua à rester chargé de la surveillance et du réglage des 
chronomètres de la marine de l'Ëtat, 

Au mois de mai 1867, le contre-amiral Davis quitta 
l'Observatoire pour prendre le commandement de l'es- 
cadre du Sud de l'Atlantique ( ' ). 



(*) Parmi les travaux publiés par rObservatoire pendant la di- 
rection de Tamiral Davis, nous signalerons surtout les deux sui- 
Tants, dus à M. S. Newcomb, et qui sont insérés dans les Âstro- 
nomical observations made during the year i865 : 

1^ Un Mémoire sur le cercle méridien de Gilliss, où l'on trouve 
une méthoda aussi correcte qu'ingénieuse pour l'étude des erreurs 
de graduation d'un cercle divisé. 

2° Une étude comparative des différentes méthodes destinées à 
donner la parallaxe du Soleil , et surtout une discussion savante 
des observations faites jusqu'alors de la planète Mars, lors de 
son opposition. Ce beau Mémoire a pour titre : Investigation on 
the distance of the Sun and ofthe éléments Vi>hich dépends uponit. 

8. 
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Le contre-amiral Benjamin-F. Sands lui succéda. 

Outre les travaux astronomiques courants, l'Observa- 
toire consacra une partie de ses forces à la mise en œiivre 
des matériaux accumulés depuis sa fondation et à quelques 
expéditions astronomiques du plus haut intérêt. Les plus 
importantes publications de cette période sont les sui- 
vantes : 

En 1867 paraissait un Rapport du professeur Harkness 
sur la différence de longitude entre Washington et la 
Havane; S. Newcomb donnait aussi les positions des 
étoiles fondamentales observe'es à Washington de 1862 à 
1867, et le Catalogue de i5i étoiles contenues dans 
l'amas de Prœsepe. 

En 1869, lès zones observées au cercle mural de 1846 à 
1849 étaient publiées par le professeur Coffin. Les zones 
observées à la lunette méridienne dans le même intervalle 
paraissaient en 1870. 

Cette année 1870 fut marquée par la publication d'un 
beau Mémoire de M. S. Newcomb sur les ascensions 
droites des étoiles équatoriales fondamentales et les cor- 
rections nécessaires pour ramener les ascensions droites 
des différents catalogues à un système moyen homo- 
gène {'). 

En 1 87 1 le professeur Yarnall publia les résultats des 
observations faites au cerclé mural et à la lunette méri- 
dienne de i853à 1860, et le catalogue général qui résume 
toutes les observations faites à Washington de i845 à 



( * ) Right ascensions of the equatoreal fundamental stars, and 
corrections necessary for réduction of right ascensions of différent 
Catalogues to a mean homogeneous System, 
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1871 ; ce Catalogue donne les positions de 10 000 étoiles 
environ. 

L'Observatoire organisa, en outre, deux expéditions, 
Tune à la station de Plover Bay (de'troit de Behring), pour 
observer l'éclipsé totale de Soleil du 7 août 1869 [fig, 1 2), 
l'autre à Syracuse et à Gibraltar, où les professeurs New- 
comb, Hall, Harkness et Eastmann observèrent l'éclipsé 
totale du 22 décembre 1870 [fig* i3). Ce sont ces expé- 
ditions américaines qui, les premières, ont constaté la 
présence de trois raies brillantes dans le spectre de la 
couronne, et établi par là la nature de ce phénomène ; 
on sait que cette observation a été confirmée plus tard 
par M. Janssen, 

Mais l'événement capital de la superintendance de 
l'amiral Sands 'a été la construction et l'installation du 
grand équatorial. Celui que possédait J' Observatoire de 
Washington était, en effet, inférieur a ceux qu'avaient 
alors la plupart des' autres Observatoires du pays. D'un 
autre coté, tout ce que l'on" pouvait trouver dans le 
ciel avec un équatorial de pareille dimension paraissait 
avoir été obtenu ; pour faire progresser la science astro- 
nonptique et étudier sérieusement les astres faibles, comme 
les satellites des planètes qui limitent actuellement notre 
système, et aussi pour pénétrer au delà de ses limites 
actuelles, il semblait nécessaire d'augmenter beaucoup la 
puissance d'éclairement et de définition des instruments 
employés. 

Ce vœu, émis depuis quelques années par les savants 
astronomes de l'Observatoire de Washington, reçut une 
première sanction en 1870 : l'article 18 àvi Naval appro- 
priation Bill, approuvé le 1 5 juillet de cette année, au- 



torise, eu effel, le supejin tendant de l'Observatoire naval 
à entamer des négociations " avec un conslrncteur amé- 
ricain, pour la conslruclioa (l'un équatorial ayant les 





ilipee de iS6g. — Des^i 



plus grandes dimensions possibles, mais ne coûtant pas 
plus (le Soooo dollars [aSoooo francs). » 

Dès le mois d'août suivant, le professeur S. Newcomb, 
représentant l'Observatoire, et MM. Alvan Clark et fils, 
de Cari] 1»! ici -je (MassacliussctsJ, avaient arrcié les c on- 




Es divisés, mouvement d'Iiorlogerie, 
1, micromètres ù fils, micromètres i 
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Ce traité fut approuvé par le Congrès, dans la session 
suivante, le Sojuin 1871 ('). 

MM. Clark se mirent immédiatement à l'œuvre ; le 
3o décembre suivant, les disques de l'objectif, pris à la belle 
manufacture de Chance et C'*, de Birmingham (Angleterre), 
étaient entre leurs mains , et le travail optique commen- 
çait; il fut terminé en novembre 1872. Cet objectif, dont 
la distance focale est de 9^,95, est un des chefs-d'œuvre de 
tîlark (') : à la distance de i83 mètres, il dédouble deux 
points lumineux distants de 2""*, 5, ce qui correspond à un 
pouvoir séparateur de o", 28. Les nombres donnés autre-; 
fois par Dawes et Foucault, nombres qui correspondent 
"^ux conditions d'observation les plus favorables, lui 
' Assigneraient \m pouvoir séparateur de o",2; les limites 



,xnr- 



assignées à la puissance optique d'une lunette ont donc 
été presque complètement atteintes par MM. Clark. 
^ L'examen de M. Newcomb ne s'est d'ailleurs point 
borné là après : avoir exactement mis au point sur am 
astre faible , par exemple Obéron, l'un des satellites 
"d'Uranus, il a recouvert presque tout l'objectif, sauf les 
bords, d'une calotte opaque de o"*,5i de diamètre, ne 
laissant ainsi libre qu'une couronnedeo°*,076de largeur; 
cependant l'astre resta visible avec la même netteté et 
^ sans que l'on fût tenté de changer la mise au point de 
l'instrument. 



(*) Instruments and Publications of the United States Naval Ob' 
servatorjTy 1845-1876. 

(') Suivant la règle adoptée par Clark, les deux faces du crown 
et la face du flint qui le touche ont même courbure; l'autre face 
du flint est, au contraire, presque plane. 
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En outre, l'objectif supporte parfaitement le grossis- 
sement de II 20 fois, et celui de 1 820 par occasion quand 
l'atmosphère est pure. 

Ces résultats, dont les artistes américains ont le droit 
de s'enorgueillir, font aussi le plus grand honneur à la 
science française; c'est, en effet, en suivant \yas à pas les 
méthodes d'examen données par l'illustre Foucault que 
MM. Clark ont pu les obtenir si rapidement et si sûrement. 

La partie mécanique était d'ailleurs menée avec autiint 
d'activité; en même temps l'Observatoire faisait con- 
struire le bâtiment même de l'Équatorial, construction 
autorisée en juin 1872 par un vote du Congi'ès, 

Aussi, le 20 novembre 1878, M. S. Newcomb pouvait 
prendre possession de ce bel instrument [fig, i4), dont il 
avait constamment suivi et dirigé la construction dans 
les moindres détails et qui n'a actuellement qu'un seul ri- 
val au monde, le grand équatorial de M. Newall [fig. i5) 
en Angleterre ('). La somme totale à payer aux con- 
structeurs ne dépassait que de quelques milliers de francs 
les 25oooo francs prévus, et l'ensemble des constructions 
avait coûté i4ooo dollars (70000 francs). 

Le dôme qui abrite l'Equatorial d'Alvan Clark a été 
établi au sud du bâtiment principal et au même niveau 
que lui ; les communications sont ainsi plus faciles et la 
stabilité de l'instrument plus grande, sans qu^il en résulte 
aucune diminution réelle du champ d'observation. 

Dans la construction du dôme, il n'entre pas de ma- 
çonnerie : les parois verticales sont formées d'un fort ca- 



(*) Voir les Observatoires et V Astronomie pratique^ K® Partie, 
p. il\i» 
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nevas de bois de chéoe, recouvert extérieurement de 
lames de fer galvanisé et intérieurement de toile à voile 
silicatisée ; le dôme lui-même consiste en une charpente en 
sapin recouverte du même métal. La température à l'in- 
térieur du dôme se maintient ainsi très-voisine de celle de 
l'air extérieur. Par exemple, le 2 mars 1874, l'un de nous 
a pu vérifier que, le dôme n'ayant pas été ouvert depuis 
douze heures, la température intérieure était de 6 degrés, le 
thermomètre extérieur marquant 5 degrés. Nous citerons 
encore à Tappui les chiffres suivants qui nous ont été 
communiqués par M. S. Newcomb; le 26 septembre 1874 
on avait : 

Temp. ext. Temp. Int. 

o o 

A 2 heures du soir 26,7 a5,8 

A 7 heures du soir 31 14 3^,0 

En outre, les trappes servant à l'observation ont ici 
2 mètres de largeur; l'équilibre de température entre 
l'extérieur et Tintérieur du dôme s'établit donc presque 
immédiatement après leur ouverture, et se maintient 
ensuite. 

Cette condition est une des plus importantes qu'il 
fa ille chercher à obtenir dans l'emploi des grands instru- 
ments, où les moindres ondulations de l'air au voisinage 
de l'objectif sont considérablement amplifiées par l'in- 
strument lui-même ( * ) . 

(^) Il est encore intéressant de remarquer à ce sujet que Tob- 
jectif lui-môroe, surtout lorsqu'il atteint ces dimensions, est en 
général très-sensible aux variations de la température. Ainsi, 
pour l'objcctit' qui nous occupe, l'aberration, qui est presque 
nulle pour une température moyenne de l'atmosphère, devient 
positive si la température augmente, et négative si, au contraire j 
coltc température diminue. 
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Mais ce ne sont point seulement les hautes qualités 
optiques de son objectif qui font de cet équatorial un 
insliniment remarquable : certains détails de sa monture 
sont fort intéressants à connaître. 

Le mouvement d'horlogerie qui entraîne tout Téqua- 
torial, pour lui permettre de suivre les astres dans leui* 
course diurne, a pour moteur (') un tourniquet hydrauli- 
que [fis* i6), de la forme d'un moulin à écorcer [Barker's 
mill). Les n°* I et II montrent comment le mouvement de 
rotation produit par ce tourniquet se communique à la 
poulie P' située hors de la cave, dans la salle même d'ob- 
servation, et dont l'axe A est l'arbre véritable de tout le 
système entraîneur; car c'est son mouvement qui, au 
moyen d'engrenages multiplicateurs, est transmis à la tige 
T qui commande l'axe horaire. Le problème à résoudre 
pour obtenir un mouvement régulier de Téquatorial est 
donc de rendre uniforme le mouvement de Taxe A. 

Un premier mode de réglage consiste à agir sur le 
débit même du moteur ; la corde sans fin qui réunit les 
deux poulies P et P' passe, suivant la disposition bien 
connue sous le nom de bride d'Huyghens {Huyghens 
loop) (* ), sur quatre poulies à axe horizontal /?,/>', p\ , /?7» 
dont les deux supérieures/? et p* sont fixes, tandis que les 
deux poulies inférieures sont au contraire mobiles : Tune 
d'elles p' porte un poids B' et est entièrement libre ; l'autre 
porte également Un poids B, mais elle est, en outre, reliée 
avec une valve V, dont les inclinaisons par rapport à 



( * ) Ce moteur est aménagé au-dessous de l'instrument , dans 
une cave de quelque profondeur, afin que l'eau n'y gèle jamais. 
(*) HcTGiiENS, Horologium osciîlatorîum, etc.; Paris, 1678. 
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Taxe du conduit C, règlent le débit de l'eau. Or, dès que 
l'axe A tourne trop vite, le poids B descend et la valve se 
relève de façon à diminuer l'arrivée du liquide. 

Mais là n'est point le véritable régulateur ; son orga- 
nisme principal est un pendule conique qui fait une ré- 
volution en deux secondes de temps. Pour assurer Fiso- 
chronisme de ses oscillations, on n'a pas fait passer l'axe 
horizontal de la fourchette qui le supporte par le centre 
de la tige verticale A (n° III), mais latéralement et à 
une distance telle, que l'inclinaison moyenne de la tige 
du pendule corresponde au minimum de vitesse de l'axe 
A. L'extrémité inférieure du pendule passe dans une fente 
pratiquée suivant l'un des rayons d'un cercle massif C 
qu'il entraîne dans son mouvement et qui fait fonction de 
volant ; dès que la vitesse de rotation de l'axe A vient à aug- 
menter, le pendule s'écarte de la verticale, tendant déjà 
lui-même à ramener l'équilibre. Mais il existe encore un 
troisième auxiliaire; le cercle C et l'axe A, d'ailleurs isolés 
l'un de l'autre par un anneau en ivoire, sont réunis con- 
stamment par deux ressorts métalliques a et a' avec les . 
deux pôles d'une pile dont le circuit traverse un électro- 
aimant E ; d'autre part, le cercle C porte à l'extrémité 
extérieure de la fente un contact métallique B. Aussitôt 
que la vitesse de A atteint une valeur suHisante, la tige 
du pendule, qui s'est écartée successivement de la ver- 
ticale, vient toucher B, le courant est établi, le mar- 
teau de l'électro-aimant frotte alors contre le cercle C et 
fait fonction de frein pour ralentir le mouvement et ra- 
mener la vitesse de A à une vitesse maxima qu'elle ne 
peut dépasser. 

La transmission du mouvement de la tige T à l'axe ho- 




Moteur et réfiuliiteur de t'équalorial de Washington. 
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raîre est également à noter. Le problème final à résoudre 
consiste à commander l'arc d'un secteur de cercle au 
moyen d'un tambour qui, par une série d'engrenages, re- 
çoit le mouvement de la tige T. Jusqu*ici, en général, on 
dentait le tambour et le secteur d'une façon convenable; 
Clark emploie dans le même but trois lames de laiton 
très-flexibles dont il fixe Tune des extrémités au tambour, 
l'autre au secteur et qu'il enroule sur le tambour, les deux 
latérales dans un certain sens, et la troisième médiane en 
sens inverse. Lorsque le tambour tourne, il déroule une de 
ces lames et enroule les deux autres, entraînant ainsi le 
secteur, et avec lui l'axe horaire, d'un mouvement doux 
et sans temps perdu ( * ] . Les dimensions du secteur et 
du tambour sont d'ailleurs telles, que la durée totale de 
la course du premier est d'environ cinq heures : c'est la 
durée moyenne d'une bonne nuit d'observation ; quand 
le secteur est au bout de sa course, il faut tourner à la 
main l'instrument en sens inverse. 

Ajoutons encore que le secteur est monté sur Taxe ho- 
raire au moyen d'un collier à vis, de façon que l'on peut 

volonté les rendre indépendants l'un de l'autre ou, au 
contraire, leur faire faire corps ; en desserrant la vis, on 
rend le secteur libre par rapport à l'axe horaire. On peut 
alors donner à l'instrument telle position que l'on désire 
pour une autre observation, sans arrêter pour cela le 
mouvement d'horlogerie. Celte vis de serrage, ainsi que 
celles qui déterminent les mouvements de rappel en as- 
cension droite et en déclinaison, se manœuvre du siège 



(*) Ce système de transmission a été appliqué par Clark à 
tous ses équatoriaux. 
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même de l'observateur, au moyen de cordes agissant sur 
des poulies qui forment les têtes de ces différentes vis. 
D'ailleurs la lecture des cercles de calage se fait aussi de 
ce même siège, au moyen d'une jumelle de théâtre. 

L'éclairage du micromètre est obtenu bien simplement 
dans la plupart des cas; celui-ci est perce latéralement 
d'une fente en face de laquelle on place une lanterne. Pour 
l'observation des astres faibles, on emploie un tube de 
Geissler rouge et en forme d'anneau circulaire, disposé 
convenablement dans l'intérieur du micromètre. 



VI. 

TRAVAUX RECENTS. — LE MONDE d'uRANUS 
ET DE NEPTUNE. 



MM. les professeurs S. Newcomb et Holden, puis plus 
tard Hall et Holden, furent chargés d'utiliser ce bel instru- 
ment. Ils firent avec lui un certain nombre d'observations 
physiques de Mars, Jupiter et Saturne ; des dessins de la 
nébuleuse Oméga ( n? ^^o3 du Catalogue général d'Hers- 
chel), de la nébuleuse annulaire de la Lyre (G. C. 4447)» 
delà nébuleuse d'Orion( G. C. 1179), et de la nébuleuse 
signalée par Tempel dans les Pléiades, ainsi que de nom- 
breuses observations micrométriques des compagnons de 
Sirius et de quelques autres étoiles doubles, travaux qui 
ont tous de Fimportance. Mais il faut surtout citer (* ) une 



(*) The Uranian and Neptunian Systems investigated with the 
^6'inch equatorial of the United States naval Observatory , by 
Simon Newcomb, professor of the United States Navy. (Washing- 
ton, obserrations for 1873. Appendix I.) 
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longue série d'observations faites par Newcomb et Hol- 
den, en 1873 et 1874, des systèmes d'Uranus et de Nep- 
tune dont l'observation continue, faite avec un instrument 
aussi puissant, offrait alors un grand intérêt. 

W. Herschel avait annoncé que la planète Uranus était 
accompagnée de six satellites (*); mais, si l'existence de 
deux d'entre eux (II et IV), qu' Herschel avait découverts 
les premiers et qu'il appelle constamment le Premier et 
le Secondy est absolument certaine, il est impossible d'en 
dire autant des quatre autres; les observations que l'as- 
tronome de Slough cite dans ses Mémoires ofifrent beau- 
coup de prise au doute, et John Herschel déclare lui-même 
qu'il ne trouve, ni dans ses observations (i8?.8 à i832), 
ni dans celles de son père, aucune preuve nette de leur 
existence. Lamont, qui fit en i838 à Munich une série 
d'observations du monde d'Uranus, déclare aussi n'avoir 
jamais vu qu'une seule fois un autre satellite que les deux 
premiers d'HerscheJ. 

Dès que M. Lassell eut construit son télescope de 
2 pieds (^), il porta son attention sur cette question; et 



(*) Voici, d'après cet illustre astronome, les durées de révo- 
lution de ces satellites, en suivant l'ordre de leurs distances à la 

planète : 

J h 

1 5.21 

II 8.18 

m 10.23 

IV i3.u 

V 33.01 

VI 107.16 

(•) Voir V Astronomie pratique en Europe et en Amérique* 
Première Partie, p. 116 et suivantes. 
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dans rautomne de l'année 1847 ^^ aperçut un satellite 
évidemment intérieur aux deux premiers d'Herscbel, 
mais dont la durée de révolution, qu'il trouva être de deux 
jours environ, différait notablement de celle assignée par 
Herschel à la révolution du satellite I. A peu j^rès à la 
même époque, M. Otto Struve, se servant du grand équa- 
torial de l'Observatoire de Poulkova, vit aussi un satel- 
lite intérieur aux deux premiers ; mais, suivant cet habile 
astronome, il accomplissait sa révolution en quatre jours 
environ : ce n'était donc ni le satellite I d'Herscbel, ni le 
nouveau satellite annoncé par M. Lassell. 

Le problème allait, on le voit, en se compliquant ; aussi, 
pendant son séjour à l'île de Malte, où il avait transporté 
son télescope afin d'avoir une atmosphère plus pure et 
plus transparente qu'à Liverpool, M. Lassell reprit-il cette 
étude. Des satellites annoncés par Herschel il ne put voir 
encore que les deux premiers; mais, en outre, il revit 
celui qu'il avait déjà aperçu à Liverpool, et en découvrit 
nn second moins brillant et plus éloigné de la planète, de 
sorte que, d'après lui, le système d'Uranus serait composé 
comme il suit : 

j h m 8 
Ariel, avec une révolution de .. 2.12.29.20,7 

Umbriel, » ... 4. 3.28. 7,5 

Titan, » ... 8. 16. 56. 26, 6 

Obéfon, » ... 1 3. II. 6.53,4 

Obéron et Titan, les deux premiers d'Herscbel, étant 
les plus brillants et ayant un éclat à peu près égal ; Ariel 
ayant un éclat moitié moindre et Umbriel étant plus faible 
encore. 

Lors du second séjour (t86i à i865) qu'il fit à Malte 
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pour utiliser un nouveau télescope d'ouverture double du 
premier (l'^jSa), M. Lassell étudia de nouveau très-assi- 
dûment le monde d'Uranus; mais, malgré la puissance de 
l'instrument dont il disposait, il ne vit rien de plus qu'en 
i85i , et il quitta Malte avec la conviction que, « si 
Uranus possédait plus de quatre satellites, les autres étaient 
à découvrir. » Cette conclusion fut adoptée par tous ; et, 
jusqu'en 187 1 , aucune recherche ne fut entreprise sur ce 
sujet. A cette époque, M. Vogel, Directeur de l'Observa- 
toire de M. Bulow à Bothkamp, reprit l'étude du système 
d'Uranus avec un équatorial de 12 pouces (o*",3o) d'ou- 
verture, mais la discussion de ses observations montre 
que très- probablement il n'a vu que les deux premiers 
satellites d'Herschel. Il était donc bon de renouveler l'é* 
preuve; et MM. Newcomb et Holden rendirent un im- 
mense service en faisant servir à cette étude le bel instru- 
ment que l'Observatoire de Washington venait d'acquérir. 
Ces deux astronomes arrivèrent d'ailleurs à la même 
conclusion que Lassell ; pour eux aussi, les seuls satel- 
lites d'Uranus actuellement connus sont les quatre que 
l'astronome de Liverpool avait indiqués. Mais, s'ils n'ont 
pu augmenter les éléments de ce monde éloigné, ils ont 
fait de ses dimensions et de ses positions relatives une 
étude qui restera comme un modèle et qui permet aux 
astronomes de retrouver et d'observer facilement aujour- 
d'hui ces astres jusqu'alors presque inconnus du plus 
grand nombre ( * ) . 



(*) A la mémo époque, Lord Rosse et M. Ralph Copeland ont 
fait aussi une série d'observations des satellites d'Uranus avec le 
Léviathan : ils ont vu et observe les quatre satellites de Lassell, et 
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Pour le monde de Neptune les incertitudes étaient 
grandes aussi. 

Depuis sa découverte faite par M. Lassell en 1847, ^^ 
satellite de Neptune n'avait été observé que par l'inven- 
teur {1847 ^^ Angleterre, i852 et 1864 à Malle), par 
Bond (1847 et 1848), et enfin par 0. Struve (1847 ^* 
1848); non-seulement les éléments même de l'orbite de 
ce satellite difiëraient d'un observateur à rautre-, mais 
les valeurs données par eux pour la masse de Neptune 
variaient notablement ( ' ) . 

M. Newcomb déduisit, de ses observations, des élé- 
ments qui paraissent être très^pprochés ; quant à la masse 
de la planète, il l'a trouvée égale à 

I 

19380 ±70 

tandis que les perturbations causées par Neptune dans le 



n'ont TU autour de la planète aucun corps qui pût être assimilé 
à un satellite nouveau. {Monthljr Notices of the Rojal Astrono^ 
mical Society^ mars 1875.) 

( * ) Ces valeurs étaient : 

- — - — 9 d'après Bond, 
i«/ioo 



iy.'|oo 
I 



9 d'après Struve, 



i44/,G 

d'après Lassell en 18/17, 



18900 



17UJ 



r-9 d'après Lassell en 1802. 



Les observations de Lassell en 1 864 n'ont pas encore été dis-» 
cutées. 
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mouvement d'Uranus l'avaient conduit au nombre (') 



19700' 



ces yaleurs concordent aussi bien qu'on peut le désirer. 

En 1874 et 1875, les mêmes astronomes firent aussi 
une longue suite d'observations des satellites de Saturne; 
les résultats n'en ont point encore été publiés. 

Pour terminer l'histoire des travaux de l'Observatoire 
de Washington, nous ajouterons que ses astronomes ont 
organisé et dirigé les différentes missions chargées, par le 
gouvernement américain, d'observer le passage de Vénus 
du 8-9 décembre 1874. 

Le Directeur actuel de l'Observatoire de Washington 
est le contre-amiral C.-II. Davis, qui a remplacé Tamiral 
Sands le 23 février 1874. 

(*) Investigations of the orbit of Uranus, p. lyS. 
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CHAPITRE IV. 



AUTRES OBSERVATOIRES DE L'ÉTAT. 



I. 

OBSERVÀTOIBE DE WEST -POINT. 

Un peu après la création de l'Observatoire de Phila- 
delphie (1839), l'Académie militaire de West-Point (État 
de New- York) ayant à faire construire un vaste bâtiment 
pour sa bibliothèque et son laboratoire de Physique, 
décida qu'on disposerait les constructions de manière à 
y ménager une place convenable pour Tinstallation d'in- 
struments astronomiques ; en même temps, M. Barlett, 
professeur à l'Académie, fut envoyé en Europe avec mis- 
sion d'y visiter les principaux Observatoires et d'y com- 
mander les instiniments indispensables, un équatorial, un 
instrument des passages et un cercle mural. 

Le bâtiment construit par l'Académie miHtaire est à un 
seul étage : au cejitre, une large tour haute de 1 7 pieds 
(5", 17), portant un dôme de 27 pieds (S",»!) de dia- 
Les Ob8»f IIL 10 
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mètre, destiné à abriter Tëquatorial ( * ); à droite et à gauche 
deux grandes salles, les salles pour la bibliothèque et le 
cabinet de Physique; puis à chacun des angles est et 
ouest, une autre tour plus petite au sommet de laquelle 
devait se trouver, soit le cercle mural, soit Tinstrument 
des passages. Au point de vue architectural, Taspect gé- 
néral est satisfaisant, mais il eût beaucoup mieux vala 
séparer complètement l'Observatoire des deux autres bâ- 
timents et le mettre entièrement chez lui. 

Formé avec un objectif acheté à Lerebours, de Paris, 
réquatorial fut monté dans les ateUers de Th. Gmbh, 
de Dublin. Il a 6 pouces (o", i5) d'ouverture libre, 
8 pieds (2^,43) de foyer, et il est pourvu d'un mouve- 
ment d'horlogerie, ainsi que des cercles et des micromè- 
tres de mesures. Le cercle mural vient de Simms de Lon- 
dres : il a 4 pouces (o™, 10) d'ouverture et 5 pieds (i",52) 
de foyer ; quant à l'instrument des passages, dont l'ouver- 
ture est de 5 7 pouces (o",i3) et le foyer de 7 pieds 
(2",i3), il provenait des ateliers d'Ertel et fils, de Mu- 
nich. Le premier a été installé dans la tour occidentale 
et le second dans la tour orientale, avec une excellente 
pendule de Hardy. 

M. Barlett fit, avec ces instruments, de nombreuses ob- 
servations qui malheureusement n'ont pas encore été 
publiées pour la plupart ; les seules que nous connaissions 
sont relatives à la grande comète de i843 (*). 



(') Ce dôme repose sur vingt-quatre boulets de canon tour- 
nant entre deux bordures circulaires de fonte. 

(') Airiericaii Philosophical Societjr Proceedings, t; II, et Silli* 
man*s Jour naïf t* I. 
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En 1 856, l'Académie militaire fit remplacer Téquatorial 
de Lerebours par un autre plus puissant, dont l'objec- 
tif, dû à H. Fitz, de New- York, est l'un des premiers 
grands verres qui aient été travaillés en Amérique ( '). 

n a g Ipou ces (o,25) d'ouverture et i4 pieds (4'", ^5 ) 
de dislance focale; l'instrument est d'ailleurs pourvu 
d'un mouvement d'horlogerie, de cercles et de micro- 
mètres. 

Les observations qu'il à servi à effectuer, si toutefois il 
y en a eu de faites, n'ont point encore été publiées. En 
1 87 1 , le professeur Barlett a quitté la direction de cet Ob- 
servatoire; son successeur a fait en 1873, concurremment 
avec M. Winlock, une série d'observations destinées à 
donner électriquement la différence de longitude entre 
l'Observatoire de West-Point et celui de Cambridge. Ce 
seront les derniers travaux astronomiques de l'Observa- 
toire de West-Point ; car la Compagnie du IFest shore 
Railroad vient d'obtenir du Congrès le droit de faire 
passer un chemin à .travers la propriété de West-Point et 
de commencer l'exécution d'un tunnel qui passera juste 
au-dessous de la tour du cercle mural : les professeurs 
de l'Académie de West-Point sont en instance auprès du 
Congrès pour obtenir les crédits nécessaires à la con- 
struction d'un nouvel Observatoire. 



(*) Le premier, de i3J pouces d'ouverture, a été fait, en i853, 
par H. Fitz, pour rObservatoire d'Ann-Arbor; le second, de 
9 pouces, a été fait, en i855, par Spencer. 
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II. 

observatoire de l*àcâd]£mie navale des etats-unis 

(annàpolis). 

L'Observatoire d'Aanapolis n'a jamais servi sérieuse- 
ment, du moins à notre connaissance. Depuis i853, il 
existait à l'Académie navale un cours d'Astronomie pour 
l'instruction des Midshipmen, dans lequel on leur appre- 
nait l'usage du chronomètre, du sextant, du compas azi- 
mutai et du the'odolite (* ). L'un des directeurs de l'Acadé- 
mie, le lieutenant -commander Phytian fit construire, 
en 1857, un petit Observatoire où l'instruction astrono- 
mique des futurs officiers de marine pourrait se compléter. 
Il le munit d'un cercle méridien d'excellente qualité, 
d'une pendule sidérale, et enfin d'un équatorial d'Alvan 
Clark, dont l'objectif a 7,76 pouces (o"*, 20 ) d'ouverture 
avec gP'ôP*» (2", 89) de foyer, et qui est gouverné par 
un mouvement d'horlogerie. 

A l'Observatoire, ces instruments n'ont servi qu'à fe- 
ciliter l'exposition des principes qui doivent diriger ceux 
qui les emploient. Mais l'équatorial a été prêté au pro- 
fesseur Harkness et au D*" Curtin pour les observa- 
tions de l'éclipsé totale de Soleil du 7 août 1869 à Des 
Moines (lowa) ; ils ont fait le plus grand éloge de son 
objectif. 

(^) Ce cours a été fait successivement par deux hommes fort 
distingués, MM. Chauvenet et Gofiin. Depuis i855, il n'y a plus 
do professeur régulier, et le cours est fait, de temps en iemps, 
par un des gradués de l'Académie. 
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CHAPITRE V. 

OBSERVATOIRES UNIVERSITAIRES. 



I. 

OBSERVATOIRE DE l'uNIVERSITE DE TUS<VULOOSÀ (alABÂMA). 

Fondé en i843, cet Observatoire n'a servi qu'à Tin- 
struction des étudiants de l'Université. Ses instruments 
principaux sont pourtant assez remarquables ; il possède : 

I** Unéquatorial de Sîmms, avec mouvement d'horloge- 
rie, dont la lunette a 8 pouces (o"*,2o) d'ouverture et 
12 pieds (3", 65) de foyer; il est muni d'un micro- 
mètre à fils et d'un micromètre à double image ; il a coûté 
4ooo dollars ( 20000 francs) ; 

2® Un cercle méridien du même constructeur, dont 
l'objectif a 4 pouces (o",io) d'ouverture libre; 

3" Une pendule de Molyneux à compensation de mer- 
cure, et une excellente pendule sidérale de Dent. 



10. 
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IL 

OBSEBVATOIBB DU COLLEGE AHHEBST (mâSSÀCHUSSETs). 

En i847> ^® collège Amherst s'adjoignît un petit éta- 
blissement astronomique remarquable, pour nous, en ce 
qu'un certain nombre de ses instruments sont d'origine 
française. U renferme une pendule de Br^uet, une lu- 
nette méridienne de Gambey de 2 y pouces (o™,o6) 
d'ouverture, un équatorial d'Alvan Clark, muni d'un 
mouvement d'horlogerie, et dont Tobjectif a 7,26 pouces 
(g", 18) d'ouverture avec 8,5 pieds (2"*, 58) de foyer. 



m. 

OBSERVATOIRE DU COLLEGE DE SHBLBY 
( SHELBTVILLE, KENTUCKT ) • 

Ce n'est point, à proprement parler, un Observatoire 
véritable; vers i85o, le Rev. W. Walker fit don au col- 
lège de Shelby d'un équatorial de 7,5 pieds (o™,i8) 
d'ouverture et 10 pieds (3™, ©4) de foyer, admirable- 
ment monté et qu'on a installé sous un dôme porté par 
le toit du bâtiment du collège. La seule observation sé- 
rieuse à laquelle il ait servi est l'étude spectroscopique 
de l'éclipsé totale de Soleil du 7 août i86g, qu'en a faite 
alors M. Winlock à Shelby, 
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IV. 

OBSERVATOIRE DU COLLEGE HÀHILTON 
( CLINTON, NEW-YORk). 

Installé dans un bâtiment indépendant de celui du 
collège, construit exprès et fort bien approprié à sa des- 
tination, cet établissement doit son origine au profes- 
seur Charles Avery qui, en i852 et i853, recueillit, par 
voie de souscription publique, une somme de i5ooo dol- 
lars (76000 francs) destinée à l'érection d'un Observa- 
toire pourvu d'une grande lunette faite en Amérique. 

Le bâtiment fut prêt en i855, et l'équatorial commandé 
à Spencer et £aton, de Ganastota (New-York), fut livré 
au commencement de i856. C'est un bel instrument, 
muni d'un mouvement d'horlogerie et des cercles ordi- 
naires, dont la lunette a i3,5 pouces (o™,34) d'ouver- 
ture avec 16 pieds (4°*, 86) de foyer; il est excessivement 
remarquable par i'éclairement de ses images, mais son 
pouvoir de définition laisse un peu à désirer. 

Un peu après, l'Observatoire s'enrichit d'une petite 
lunette méridienne portative, tout à fait semblable à celles 
qu'emploie constamment le Coast-Survey, et d'une bonne 
pendule. 

C'estdans ce petit établissement et sans aucun aide que 
M. C.-H.-F. Peters découvrit, en faisant son atlas céleste, 
et presque coup sur coup, un grand nombre de petites 
planètes, faisant ainsi de l'Observatoire de Hamilton Col • 
lége comme un créateur de mondes. 
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Voici la liste de ces petites planètes, avec la date de leur 
découverte : 



Eurydice 22 sept. 1862 

Frigga 12 nov. 1862 

lo 19 sept. i865 

Thisbé i5 juin 1866 

Undine 7 juill. 1867 

lanthe 18 avril 1868 

M iriam 2a août 1868 

Félicitas 9 oct. 1869 

Até i4 août 1870 

Iphigénie 19 sept. 1870 

Cassandre 28 juill. 1871 

Sirona 8 sept. 187 1 

Gerda 3 1 juill. 1872 



Brunhilda 3 1 juill. 1872 

Alceste 23 août 187a 

Antigone 5 fév. 1873 

Électra 17 fév. 1873 

Vala 24 mai 1873 

Hertha 18 fév. 1874 

Vibilia 3 juin 1875 

Adeona 3 juin 1876 

Una 20 fév. 1876 

Loreley 9 août 1876 

Rhodope i5 août 1876 

Urda 28 août 1876 



Soit en tout vingt-cinq de ces petits astres. H est bien 
probable d'ailleurs que, lorsque cet Ouvrage paraîtra, la 
liste qui précède sera devenue incomplète et que 
M. C.-H.-F, Peters aura doté le système d'entre Mars et 
Jupiter de quelques mondes nouveaux. 



V. 

OBSERVATOIRE DE DARTMOUTH COLLEGE (hâ^ITOVER, NEW 

hampshire). 

L'Observatoire de Dartmouth Collège a été fondé en 
i853, grâce à la libéralité du D*" Georges Shattuck, 
qui fit les frais d'acquisition de terrain, de construction 
et d'achat des premiers instruments. Le bâtiment a ceci 
de particulier qu'il est pour ainsi dire à double paroi, ses 
murs étant formés de deux cloisons en briques de o", 38 
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d'épaisseur, laissant entre elles une couche d*air de o™,25, 
de façon à prévenir les changements brusques de tempé- 
rature. Les instruments principaux de l'Observatoire sont : 

Un cercle méridien deSimms, dont la lunette a 4 pouces 
(o", 10 ) d'ouverture libre et 5 pieds (i"*, 5^) de foyer; 

Un secteur zénithal à cadre de fer de Troughton, prêté 
par le Goast Survey ; 

Unéquatorial de 9,4 pouces (o'",24) d'ouverture et 
12 pieds (3™, 35) de foyer, construit par Alvan Clark et 
qui, au dire de M. C.-A. Young, directeur de TObserva- 
toire, est aussi remarquable par les qualités optiques de 
son objectif que par son élégance et la facilité de sa ma- 
noeuvre ; 

Un chercheur de comètes de Merz, de 4 pouces (o", 10) 
d'ouverture. 

M. Young, qui est en même temps professeur de Phy- 
sique et d'Astronomie à l'Université et directeur de l'Ob- 
servatoire, s'occupe surtout de recherches spectroscopi- 
ques, soit solaires, soit stellaires. 

L'un des premiers, il a remarqué les inflexions qu'of- 
frent parfois les raies spectrales dans les taches et les 
éruptions solaires, inflexions parfois considérables et qui 
permettent d'apprécier approximativement les vitesses 
avec lesquelles sont lancés les gaz qui constituent les pro- 
tubérances : les fig, 17 et 18 représentent les formes 
des raies F et C observées par M. Young, le 22 sep- 
tembre 1870, aux heures indiquées au bas de chaque 
figure (*). 



(*) Journal of Franklin InstituCé, p. 8, 1870. 
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# 
Ces recherches spectrales sont d'une grande délicatesse, 
et dans bien des cas les phénomènes étrangers dus à noire 
atmosphère viennent masquer les faits réels. Aussi, en 
1872, M. Tounga-t-il installé son équatorial à la station 
Sherman, le point le plus haut du chemin de fer du Paci- 
fique, à83oo pieds (a43^niètres] au-dessus du niveau de 
la mer. Il y a fait une série d'observations très-remar- 

Fie- '7- 



quables et très-precieuses, à cause de la transparence que 
prend l'atmosphère à celte hauteur. 
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VI. 



observatoire de l universite de michigan 

( ann-arbor). 

L*Observatoire d'Ann-Arbor date de i854; il est dû à 
l'initiative du D' Tappan qiii, dès son installation comme 
chancelier de l'Université de l'État du Michîgan, provoqua 
une souscription parmi les riches habitants de Détroit et 
réunit ainsi les fonds nécessaires à la construction et à l'é* 
quipement de l'établissement. Cet Observatoire a d'ail- 
leurs eu la bonne fortune d'être dirigé dès l'origine par 
un des astronomes les plus habiles et les plus conscien* 
cieux de notre époque, le D*" Brunnow. 

L'Observatoire se compose d'un bâtiment central sup- 
portant le dôme de l'équatorial, flanqué de deux ailes, 
dont Tune à l'est sert de salle méridienne et l'autre à 
l'ouest renferme un chronographe et un chercheur de 
comètes dû à Fitz, dont la lunette a o™,io d'ouverture. 
En 1867, on y a ajouté une maison pour le directeur, 
que l'on a construite à côté de l'aile occidentale. 

Le cercle méridien, donné par H.-N. Walkerde Détroit 
et construit par Pistor et Martins, était certainement l'un 
des plus parfaits qui existât à l'époque et pourra rendre 
pendant longtemps encore de grands services. La lunette 
a 6 1 pouces (o"*, 17) d'ouverture libre et g pieds 
(2", 74) de foyer; l'axe de rotation porte deux cercles 
divisés symétriques, donnant les deux minutes d'arc et 
sur lesquels les lectures se font au moyen de huit micro- 
scopes micrométriqués dont les tambours donnent la se- 
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conde. L*instrument est d'ailleurs retournable et est muni 
d*un bain de mercui*e pour l'observation du nadir, de 
deux collimateurs nord et sud et d'une mire éloignée ; 
enfin on peut à volonté obtenir l'éclairage du champ 
ou celui des fils du micromètre. Malheureusement le sys- 
tème de calage est défectueux, celui-ci se faisant au moyen 
de deux cercles à niveau fixés à Test et à l'ouest du tube;, 
il ne serait du reste pas difficile de faire disparaître cet 
inconvénient. 

L'équatorial, qui a coûté gSoo dollars (4? 5oo francs), 
est considéré comme le chef-d'œuvre de H. Fitz, de New- 
York, tant au point de vue mécanique qu'au point de vue 
optique. Muni de deux cercles, dont Tun donne la se- 
conde de temps et l'autre les dix secondes d'arc, il a son 
axe polaire en métal de cloche et possède une lunette 
de 12 ^ pouces (o™,32) d'ouverture, avec une distance 
focale de 17 pieds (5",i7) de foyer ('), qui montre aisé- 
ment les satellites les plus brillants du monde d'Uranus 
(Ariel, Titania et Oberon), ainsi que les 8 satellites de 
Saturne, et dans laquelle l'anneau de cette pfanète ne 
disparaît jamais complètement. 

Le chronographe est un ancien appareil de W. Bond, mo* 
difié depuis par M. Watson, dont le mouvement d'horlogerie 
est relié non-seulement avec son régulateur ordinaire, mais 
aussi avec un pendule conique; on introduit ainsi dans 
l'appareil comme un deuxième régulateur, et l'on assure 
à sa marche une uniformité presque absolue. Le courant 
électi'ique qui permet à la pendule d'inscrire la seconde 



(*) La distance focale parait bien considérable par rapporta 
TouTerture. 
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sur le chronographe lui est complètement extérieur; le 
procédé, d'ailleurs fort simple, est le suivant : le balancier 
porte à sa partie inférieure un petit barreau aimanté hori^ 
zontal qui, lorsque celui-là passe au point le plus bas de 
sa course, attire et soulève une petite pointe d'acier fai- 
sant partie du circuit et produit ainsi dans le courant une 
interruption qu'un ressort antagoniste, dont on peut faire 
varier la tension à volonté, fait cesser après une durée 
plus ou moins longue, suivant la valeur de la tension. La 
pointe d'acier revient alors à sa position primitive. 

Pendant son séjour à Ann-Arbor, M. Brunnow s'attacha 
surtout à observer au méridien et d'une façon continue les 
planètes télescopiques. Ses travaux ont été publiés dans le 
Gould Jstronomical journal, et l'on trouve au volume 
cinquième de cet intéressant recueil la série presque com- 
plète des observations qu'il a effectuées. 

En i858, M. Brunnow quitta l'Observatoire d'Ann-Ar- 
bor pour revenir en Europe prendre la direction de TOb- 
servatoii*e de Dunsink, près de Dublin. Son successeur 
fut M. James C. Watson, ancien étudiant de l'Univer- 
sité, assistant de M. Brunnow depuis 1857 y ^^ ?^ dirige 
encore aujourd'hui l'Observatoire. 

En dehors de ses travaux d'enseignement, pour lequel 
il a publié un beau livre aujourd'hui classique en Amé- 
rique et en Europe, Theoretical Astronomy relating to 
the motion of the heaven bodies, cet astronome s'est ex- 
clusivement consacré à la construction des cartes éclip- 
tiques et à la recherche des planètes télescopiques; il a 
été assez heureux pour découvrir dix-neuf de ces petits 
astres, dont voici les noms et l'époque de découverte. 



II 
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Eurynome 

Minerve 

Aurore v- 

Hécate 

Hélène 

Héra 

Glymène 

Artémise 

Dioné 

Thyra 

Althéa 



i4 sept. 
24 août 

6 sept. 
12 juill. 
i5 août 

7 sept, 
i3 sept. 
16 sept. 
10 oct. 

6 août 
3 avril 



i863 
1867 
1867 
1868 
1868 
1868 
1868 
1868 
1868 
1871 
1872 



Hermione 12 mai 1873 

Némésis a5 nov. 1873 

iEthra i3 juill. 1873 

Cyrène 16 août 1873 



Juewa. 



10 oct. 1874 

18 oct. 1875 

19 avril 1876 
37 sept. 1876 



En outre, M. Watson a observé les éclipses totales de 
Soleil de 1869 et ^^7^* ^^ première dans T Etat d'Iowa, 
la seconde à Carlentini, en Sicile. En 1874» il ^ été envoyé 
par le gouvernement américain comme chef de la mission 
chargée d'observer le passage de Vénus à Pékin. Détail 
curieux à noter, à peine M. Watson était-il installé à 
Pékin, qu'il découvrait la planète Juewa. 

Nous ajouterons, en terminant, que l'Observatoire est 
relié télégraphiquement aux lignes de la Western Union 
Telegrapli Company et du Michigan Central Railroad, 
lignes auxquelles il transmet quotidiennement l'heure, 
ainsi qu'à Détroit^oledo, Chicago et à d'autres yilleSé 



Vil 

OBSERVATOIRE DE L* UNIVERSITÉ d'aLLEGHEXY 
( ALLEGUENT - CITY) . 

En 1860, un certain nombre d'habitants de Pittsburgh 
et d'Allegheny-City, entraînés par le mouvement général 
qui poussait alors les Américains à s'occuper d'Astro- 
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nomîe, ouvrirent une souscription pour acheter et in- 
staller un instrument capable de leur montrer les objets 
remarquables du ciel. Ils firent l'acquisition d'un équa- 
torialde i3 pouces (o"*, 33) d'ouverture, avec i5 pieds 
environ (4", 62) de foyer, et commencèrent l'installation 
d'un Observatoire. 

Mais, avant même que les constructions fussent com- 
ple'tement terminées, il se trouva que les dépenses 
avaient de beaucoup dépassé les devis et la somme cou- 
verte par la souscription ; d'ailleurs l'enthousiasme était 
alors refroidi , on commençait à se demander comment 
on pourrait tirer parti de ce bel instrument. Bref, l'Ob- 
servatoire allait être saisi et vendu pour dédommager les 
créanciers, lorsqu'un riche habitant de Pittsburgh, 
M. Williams Thaw, paya les dettes de l'établissement et 
fournit les sommes nécessaires à la transformation de 
cette première ébauche en un Observatoire véritable ; il 
dépensa ainsi plus de 40000 dollars (200000 francs). En 
outre, pour assurer l'avenir de l'Observatoire, il en fit 
cadeau à l'Université de Pittsburgh, Western University 
of Fennsylvaniay à la condition que celle-ci se charge- 
rait d'y rétribuer et entretenir un astronome. Le pre- 
mier directeur de l'Observatoire d'Allegheny fut le pro- 
fesseur S.-P. Langley, nommé en 1867. 

Pittsburgh est, on le sait, l'un des plus grands centres 
du monde pour l'industrie du fer; cette ville est comme 
noyée dans la fumée de ses innombrables hauts-fourneaux : 
aussi l'Observatoire est-il bâti un peu loin, sur les bords 
de rOhio, au sommet d'une colline presque à pic, qui s'élève 
à 1 20 mètres au-dessus du niveau de la rivière ; il se compose 
d'une coupole centrale d'environ 8 mètres de diamètre, 
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flanquée de deux ailes, à Test et à Touest. A l'est, sont la 
bibliothèque, la chambre de la pendule de temps moyen 
et du chronographe et une salle pour le logement de nuit 
de l'astronome; à l'ouest, est la salle méridienne. 

L'instrument méridien est une petite lunette méridienne 
de Troughton et Simms, de 4 pouces (o™,io) d'ouver- 
ture, n'ayant qu'une mire méridienne éloignée. 

Le chronographe est un appareil ordinaire de W. Bond. 
Quant à la pendule de temps moyen, que renferme la 
même salle et qui a été construite par Howard, de Bos- 
ton, elle offre quelques particularités curieuses : son ba* 
lancier est à compensation de mercure, mais celui-ci, au 
lieu d'être porté dans un vase central, se trouve contenu 
dans cinq tubes en fer foré, disposés symétriquement 
autour de la tige du balancier ; le mercure se met ainsi 
plus vite en équilibre de température avec l'air extérieur. 

D'ailleurs, comme cette pendule transmet l'heure à un 
grand nombre d'établissements de Pittsburgh, à l'Hôtel de 
Ville et à tous les bâtiments publics, à tous les horlogers, 
à un grand nombre d'usines, aux lignes télégraphiques 
et aux divers chemins de fer ( chemins de New- Jersey, 
de Pensylvanie, Pittsburgh à Chicago, Pittsburgh à Cin- 
cinnati et à Saint-Louis, etc.), il faut qu'elle n'ait point 
d'état, à midi moyen de chaque jour ; on obtient ce ré- 
sultat en enlevant ou ajoutant des poids de valeurs con- 
nues sur les tubes de fer dont nous venons de parler; 
on fait ainsi varier à volonté la marche de la pendule 
et cela de quantités connues, si l'on a déterminé par 
une série d'expériences préliminaires l'effet qu'un poids 
donné produit sur la marche en un temps donné. 

Les travaux ont réellement commencé à Allegheny en 
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187I9 pai* 1a détermination de la position géographique 
de l'Observatoire ( • ) , et en même temps M. Langley 
entreprenait une étude régulière et suivie de la surface 
solaire et des taches qu elle présente. Le procédé qu'il 
emploie pour cela, analogue à celui que le P. Secchi met 
depuis longtemps en pratique au collège Romain, est le 
3uivant : au moyen d'une barre longitudinale, la lunette 
de l'équatorial porte, un f)eu au delà de son oculaire, 
une planchette dont le plan est sensiblement perpendicu* 
laire à Taxe optique et sur laquelle on projette Timage 
réelle du Soleil au moyen d'une simple lentille conver- 
gente qui remplace Toculaire. Le mouvement d'horlo- 
gerie entraîne alors lunette et planchette, et Ton dessine, 
comme à la chambre claire, la position et la forme des 
taches. Sur la même feuille de papier, on trace la direc- 
tion de l'écliptique, direction que l'on obtient en arrê- 
tant réquatorial et en suivant sur le papier la marche de 
l'image du Soleil ; on en déduit aisément la position de 
l'équateur solaire; de'sorte que l'on a immédiatement, et 
avec précision, tous les éléments nécessaires à l'étude de 
la dbtribution des taches. 

M. Langley possède une habileté de dessinateur vrai- 
ment remarquable : on s'en convaincra en étudiant at- 
tentivement la planche de la p. 126 qui représente 
une portion de la tache observée par M. Langley les 
23, 24 et 25 décembre iS^S (^). Dans ce dessin, que 
l'auteur appelle lui-même une tache typique , la disposi- 



(•) 5** 20"» 2*, 93 de loi]£;itude ouest de Greenwich, et 40® 27' 39* 
de latitude nord. 
(*) Voir Secchi : Le Soleil, PI. I. 
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tion des filets de matière photosphérîque qui consti- 
tuent les courants et les ponts se trouve reproduite avec 
une admirable délicatesse, et leur épaisseur ne surpasse 
pas la moitié ou même le tiers d'une seconde d'arc. 
Il a publié, en outre, un travail intéressant sur la cha- 
leur comparative des différents points de la surface du 
Soleil, et il s'occupe actuellement de comparer les inten- 
sités lumineuses du centre et des bords du Soleil ainsi 
que des différentes portions d'une même tache ('). 

Les mesures qu'il a faites en 1874 et 1875 conduisirent 
cet astronome à admettre que : « en prenant pour unité 
la radiation thermique moyenne de la photosphère dans 
le voisinage de la tache, la radiation moyenne de l'om- 
bre est 0,54 (avec, une erreur probable de o, o5) et la 
radiation moyenne de la pénombre o,3o (avec une er- 
reur probable de 0,01). » 

Dans le courant de l'année 1872, les travaux de 
M. Langley ont d'ailleurs été interrompus de la façon la 
plus bizarre. Pendant la nuit du 8 juillet de cette année, 
un voleur s'introduisit dans l'Observatoire, après le dé- 
part du directeur et de son assistant, et emporta l'objectif 
de l'équatorial ( ' ) . Après de nombreuses recherches, on 
retrouva cet objectif chez un brocanteur qui prétendit 
l'avoir acheté d'un inconnu; il n'avait heureusement 
pas beaucoup souffert : les surfaces extérieures seules 
étaient souillées par quelques raies. M. Langley le fit 
néanmoins retoucher par A. Clark; c'est maintenant l'un 
des meilleurs objectifs de cette dimension que Ton con- 

(*) Monthljr Notices % novembre 1876. 

(') The American Journal of Science and Arts {n^ 22, toI. IV). 
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naisse, et bien certainement le meilleur qui ait jamais été 
employé à Tétude physique du Soleil. 



VIII. 



> '. 



observatoire de l egolr scientifique de sheffield 
(new h aven, connecticut). 

Lorsque M. Sheffield créa l'École scientifique comme 
annexe de Yale Collège, il voulut combler la lacune qui 
existait dans renseignement de cette célèbre Université 
et la doter d'un Observatoire. Il fit construire, dans ce 
but, au centre de la façade du bâtiment de l'École scien- 
tifique, une tour de 24 mètres de haut, supportant une 
coupole rotative d'environ 5 mètres de diamètre, sem- 
blable à une tourelle de monitor. Cette tour abrite l'in- 
strument principal de l'Observatoire, un équatorial de 
g pouces (o™, 28) d'ouverture et de 10 pieds (3 mètres) 
de foyer, monté à la manière de Fraunhofer, muni 
d'un mouvement d'horlogerie et porté par un pilier de 
pierre de i™,8o, ayant pour base une voûte épaisse de 
maçonnerie qui s'appuie sur les murs de la tour. 

Les qualités optiques de cet instrument paraissent 
assez bonnes; ainsi il montre aisément les étoiles de 
Struve et d'Herschel dans le Trapèze d'Orion, fait voir le 
compagnon de Sirius, dédouble $ du Cygne et aussi, mais 
assez difficilement, le compagnon d'Andromède (*). 

La salle méridienne est sur la tour occidentale du bâ- 



(*) Cette étoile, découverte par Struve en 1843, n'est qu'à 0*^,5 
de distance de y* d'Andromède. 
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timent : un pilier en maçonnerie de 2", ^5 de diamètre, 
haut de II mètres (en y comprenant les 3 mètres de 
fondation) et complètement isolé de la tour qui le ren- 
ferme ( * ), est la base sur laquelle on a cimente les deux 
piliers de granit du cercle méridien. Celui-ci n'est autre 
que l'ancien cercle méridien construit par Ertel et fils, 
pour l'Observatoire de Washington, qu'on a acheté au 
gouvernement et dont on a fait remplacer les cercles par 
Williams J. Young de Philadelphie. Tel qu'il est aujour- 
d'huiy il a un objectif de 4»5 pouces (o", 10) d'ouver- 
ture et 4 pieds 10 pouces ( i",47) de foyer, avec deux 
cercles divisés de i mètre de diamètre (les anciens cercles 
n'avaient que o", 76 et étaient située en dehors des pi- 
liers); comme dans la plupart des instruments d*£rtel, 
le système objectif et le système oculaire peuvent se 
mettre indifféremment aux deux extrémités du tube, dis- 
position à Taide de laquelle on peut éliminer les erreurs 
dues à la flexion. 

Malheureusement, M. Sheffield n'a mis l'Observatoire 
en possession d'aucun revenu qui permette d'assurer un 
traitement à l'observateur; celui-ci ne peut donc y con- 
sacrer que les loisirs que lui laisse sa fonction principale 
de professeur à l'École. Cependant, M. C.-S. Lyman, qui 
a actuellement la direction de l'Observatoire, y a ob- 
servé assez régulièrement les protubérances solaires et 
&it quelques observations de Vénus au moment où elle 
s'approche beaucoup du Soleil. 



(^) Pour éviter tout changement brusque de température, on a 
entouré ce pilier, à environ 0™, 10 de distance, d'une double 
gaine de feutre goudronné et de planches jointes. 
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IX. 

OBSERVATOIRE DE l'uNIVERSITE DEARBORN (gHICAGO). 

Au mois de décembre 1862, les professeurs de l'Uni- 
versité Dearbom ayant appris que la maison Fitz, de 
New- York, avait à vendre un bel objectif de 14 y pouces 
(o™,37) d'ouverture, provoquèrent une souscription parmi 
les habitants de Chicago et réussirent à réunir à peu près 
20000 dollars (looooo francs) pour son acquisition. 

M. Moyne, de Chicago, fut alors délégué pour conclure 
l'affaire ; mais il apprit en route que G.-P. Bond, direc- 
teur de l'Observatoire de Cambridge, cherchait à obtenir 
par voie de souscription, dans le Massachussets, les fonds 
nécessaires à l'achat du bel équatorial de 1 8 y pouces 
(o"*,47) d'ouverture et 23 pieds (7 mètres) de foyer, 
que la maison Clark avait fait pour l'Université du Mis- 
sissipi et dont la guerre de sécession rendait la livraison 
impossible, équatorial avec lequel A. Clark, le jeûne, 
avait découvert le compagnon de Sirius et que Bond 
déclarait infiniment supérieur à celui de i5,5 pouces, 
de robservatoire de Cambridge : M. Moyne se di- 
rigea sur Cambridge, au lieu d'aller à New-York, et fit 
immédiatement, non sans beaucoup de peine cependant, 
marché pour ce bel instrument. Le prix total d^acquisi- 
tion fut de 18000 dollars (90000 francs), dont 11 000 
(55 000 francs) pour l'objectif, et 7000 (35 000 francs) 
pour la monture. Un riche habitant de Chicago, M. J.-Y. 
Scammon, offrit, aussitôt qu'il apprit cette nouvelle, les 
fonds nécessaires à l'installation de l'équatorial et au 
traitement de l'observateur. 
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Mais, chose curieuse, Tinstrument fut mis en place et 
installé (mai i864) longtemps avant qu'on eût choisi 
l'astronome qui devait s'en servir; T. -H. Safford, assis- 
tant de robservatoire de Cambridge , n'a été en effet 
nommé astronome de TUniversité Dearbom qu'en mai 
i865. Aussi, depuis sa nomination, M. Safford n'a-t-il 
pu se servir une seule fois de ce magnifique équato- 
rial. 

En effet, au lieu de lui construire à part un petit bâ- 
timent isolé et de le faire pour ainsi dire reposer sur le 
sol, on résolut d'installer l'équatorial dans une tour ap- 
puyée à la partie nord-ouest du bâtiment déjà existant de 
l'Université. Il fallut alors donner au pilier sur lequel 
devait reposer l'instniment une hauteur de 66 pieds 
(20 mètres) au-dessus du sol; cette masse énorme de 
maçonnerie a un diamètre de 27 pieds (8™, 20) à sa base 
et de 10 pieds ( 3 mètres) à son sommet. Mais ce n'est 
pas tout : à cause de la nature peu résistante du terrain 
(sable et alluvions du lac), on a été obligé de donner à 
cette tour des fondations de 54 pieds (i6",4o)de profon- 
deur, formées d'un pilotis de 19 pieds (5", 70), sur lequel 
s'appuie une nouvelle maçonnerie haute de 35 pieds 
(io"»,6o). 

La coupole qui abrite l'équatorial a la forme d'un 
tambour cylindrique de 32 pieds (9", 75) de diamètre, 
surmonté par un toit sphérique très-légèrement courbé ; 
malheureusement, cette œuvre difficile a été confiée à un 
mécanicien de Chicago, tout à fait inexpérimenté dans ce 
genre de travail et qui l'exécuta sans aucun conseil 
étranger. Aussi les trappes de la coupole n'ont-elles jamais 
pu s'ouvrir et la coupole elle même a-t-elle fini par ne 
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plus pouvoir tourner, et par conséquent l'iastrument 
n'a-t-il jamais servi. 

Dès son arrivée, M. Safford fit acheter un instrument 
méridien qui fut installé, en septembre 1868, dans une 
cabane en bois, au milieu du jardin de l'Université. C'est 
un cercle méridien de Repsold et fils de Hambourg, dont 
l'objectif a 6 -J- pouces (o°*,i65) d'ouverture et qui 
a coûté 10 000 dollars (Soooo francs); il ne possède 
qu'un cercle divisé, de ^o pouces ( i mètre) de diamètre, 
sur lequel on fait les lectures au moyen de quatre micro- 
scopes fixés à un second cercle indépendant du premier. Il 
faut donc, quand on retourne l'instrument, transporter le 
cercle des microscopes d'un pilier à l'autre, opération 
qui allonge beaucoup la durée d'un retournement (il 
exige plus d'une heure). Ce cercle méridien n'a ni col- 
limateurs, ni mire méridienne. Depuis le mois de no- 
vembre 1868, M. Safibrd consacre tout son temps à 
l'observation des étoiles de la zone ■+- 35° à H- 4^° 
de déclinaison nord pour le catalogue de la Société 
astronomique allemande. Les observations, commencées 
par la méthode de l'œil et de l'oreille et au chrono- 
mètre (à l'origine l'Observatoire n'avait point de pen- 
dule), se font aujourd'hui par l'enregistrement élec- 
trique tout aussi bien pour les différences d'ascension 
droite que pour les différences de déclinaison. 

L'observation des ascensions droites se fait au mojren 
de 25 fils verticaux partagés en cinq groupes de 5 fils, 
dont quatre sont symétriques par rapport au milieu du 
champ ; le micromètre possède, en outre, 2 fils mobiles 
pour l'observation des circompolaires et la détermina- 
tion des constantes instrumentales; 
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Quant aux fils de déclinaison, ils sont au nombre de 
deux, mobiles sur un même cbariot, distants d'environ 
une minute de temps à Féquateur et inclinés de o^56' 
sur ce grand cercle. Avec les limites peu étendues que 
comprend la zone observée, les astres décrivent, dans le 
champ de la lunette, des lignes droites sensiblement pa- 
rallèles et la portion de chacune de ces lignes interceptée 
par les deux fils a une longueur constante, quelle que 
« soit rétoile. Mais le temps que met un astre à passer 
d'un fil à l'autre est inversement proportionnel au co- 
sinus de sa déclinaison. Un pareil mode d'enregistre- 
ment donne donc aisément et rapidement les différences 
de déclinaison cherchées (*). 

A la fin du mois de juillet 1871, 9827 observations 
avaient été faites, soit à peu près le tiers de l'œuvre to* 
taie. En outre, l'Observatoire s'est chargé en 1870, et 
moyennant une subvention annuelle de 1000 dollars 
(5ooo francs), de donner l'heure à la ville de Chicago. 

Cet établissement était donc en bonne voie quand l'im- 
mense incendie des 8 et 9 octobre 1 87 1 vint arrêter ses 
progrès et interrompre ses travaux : ce n'est pas que 
l'Observatoire, situé à près de 10 kilomètres du centre de 
la ville, ait été atteint directement par le feu ; mais les 



(*) Le micromètre est en outre muni d'un appareil spécial 
pour la lecture des déclinaisons : la tête de la Yis de déclinaison 
porte un second tambour sur lequel sont, en relief, les différents 
chiffres imbibés d'encre grasse. Au moment de robsenration, 
on appuie sur un levier qui presse contre ce second tambour une 
bande de papier télégraphique et y marque Tempreinto corres- 
pondante. Un mécanisme analogue imprime le nombre entier de 
tours de la vis. 
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pertes énormes subies par les plus riches habitants de 
la ville les obligèrent à suspendre toutes les subventions 
qu'ils faisaient à l'Université et à son Observatoire. 
M. Safford, privé de tout traitement, se vit forcer de 
donner, dans un certain nombre de villes, des conférences 
d'Astronomie et plus tard de s'employer au service de la 
triangulation des Etats-Unis. 

Cependant, avec la prospérité qui commence à renaître, 
cette situation va changer. On vient (mars 1875) de 
dresser le plan d'une nouvelle coupole semblable à celle 
du grand équatorial de Greenwich et d'ouvrir une sous- 
cription nouvelle à l'effet de réunir les fonds nécessaires 
pour faire cette reconstruction et garantir les traitements 
de l'observateur et de ses assistants. 



X. 

OBSEaVÀTOlRE DE l'uNIVERSITE d'alFRED CENTRE. 



Cet établissement, dû à l'initiative de M. W.-A. Ro- 
gers, alors professeur de sciences physiques et naturelles à 
l'Université, fut construit en i863 sous sa direction et 
dans le but d'exercer les étudiants à la pratique de l'As- 
tronomie. L'outillage de cet Observatoire est donc exces- 
sivement restreint, et, quoique le bâtiment renferme une 
salle pour un instrument dans le premier vertical, l'éta- 
blissement ne possède actuellement qu'un équatorial de 
H. Fitz, deg pouces (o™,23) d'ouverture, avec 10 pieds 
environ (2°*, 90) de foyer, et un cercle méridien de 
W.-J. Young, ayant 3,5 pouces (o"*,o8) d'ouverture, 
4,4 pieds (i'",36) de foyer. L'Observatoire n'a d'ailleurs 

12 
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point de pendale ; l'heure y est donnée par un chrono- 
mètre de temps sidéral. 

M. W.-A. Rogers croyait évidemment pouvoir utiliser 
ces instruments pour des observations sérieuses; mais les 
travaux de sa charge Tabsorbaient trop. Aussi quitta- 1- il 
bientôt l'Université pour devenir assistant de M. "Win- 
lock, à Cambridge. Son successeur, M. H.-G. Coon, n'a 
pas, lui non plus , pu jusqu'ici commencer des travaux 
astronomiques réels. 

XI. 

OfiSEaVATOIRE SAYRE, UNIVERSITÉ LEHIGH 
( SOUTH BETHLEHEM, PENSYLVÀNIE ] . 

Vers la fin de 1868, M. Sayre, un des Trustées de l'U- 
niversité Lehigh, fit bâtir à ses frais, dans le parc de 
l'Université, un petit Observatoire bien plus spécialement 
destiné, lui aussi, à l'instruction des élèves qu'à des re- 
cherches réelles, et auquel il donna les instruments suî^ 
vants : 

Un équatorial d'Alvan Clark, de 6 pouces (o", a5) d'ou- 
verture et 8 pieds (2"*, 45) de foyer; 

Une lunette zénithale de Blunt, une petite lunette mé- 
ridienne de Stackpole, un sextant prismatique de Pistor 
et Martins et une horloge astronomique de Bond. 

Cet Observatoire n'a publié jusqu'ici aucune obsenra- 
tioui 
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CHAPITRE VI. 

OBSERVATOIRE PRIVÉS. 



I. 

OBSERVATOIRE DE M. SHARON foERBY, PRÈS DE PHILADELPHIE). 

En 1845, M. Sharon fit installer, sur la terrasse de sa 
maison de campagne de Derby, un petit Observatoire 
renfermant : un ëquatorial de Merz et Mahler, dont 
l'objectif a 6,3 pouces (o"',i6) d'ouverture et 9 pieds 
(2", 75) de foyer, muni d*un mouvement d'horlogerie, 
mais sans micromètre; un cercle méridien des mêmes 
constructeurs, dont l'objectif a 3 -J- pouces (0,10) d'ou- 
verture et 4 pieds (i"',2o) de foyer, et enfin une pen- 
dule à compensation de mercure, due à Gropengiesser, 
de Philadelphie. 

L'établissement et ses instruments ont coûté en tout 
4000 dollars (20 000 francs); on y a observe des éclipses, 
des occultations et d'autres phénomènes célestes remar- 
quables. 
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II. 

OBSERVATOIRE DES AMIS [ PHILADELPHIE). 

Cet Observatoire, fondé en 1846, possède : un équato- 
rial fait par W.-J. Young, de Philadelphie, dont l'ob- 
jectif, dû àFitz, a 5 pouces (o™, 12) d'ouverture; une lu- 
nette méridienne de 20 pouces (o"*,5o) de foyer; un 
chercheur de comètes de 3 pouces (o"*, 08) d'ouverture, 
et une pendule à mercure de Gropengiesser. 

M. Fisher Longstreth, premier et seul directeur de l'é- 
tablissement, s'est occupé princi|)alement d'observations 
d'éclipsés et d'occultations. Il a en outre calculé des Ta- 
bles de la Lune estimées de l'autre côté de l'Océan. 



IIL 

OBSERVATOIRE DE M. VAN ARSDALE 

(nEWARK, NEW jersey). 

Le seul instrument de cet Observatoire est une 
lunette due à H, Fitz, de 6 y pouces (o"*, 16) d'ou- 
verture et 8 pieds ( 2"*, 43 ) de foyer, qui a été montée 
équatorialement et munie d'un mouvement d'horlogerie 
par Phelps et Gurley. 

M. Van Arsdale s'en est servi bien plutôt comme ama- 
teur que comme astronome. Néanmoins il a été assez 
heureux, en balayant ainsi le ciel, pour trouver deux 
comètes ( comète I, i854; comète IV, i854) : mais une 
seule d'entre elles, la première, a conservé son nom; 
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l'autre avait été aperçue en Europe quelques jours avant 
qu'il l'eût trouvée lui-même. 



IV. 

OBSERVATOIRE DE M. W.-S. VAN DUZÉE (bUFFALo). 

Érigé en i85i, cet établissement fut mieux outillé que 
le précédent, quoiqu'on n'y ait jamais observé sérieuse- 
ment, du moins à notre connaissance. 

Il possédait alors : un équatorial de U. Fitz, dont la 
lunette a 9 pouces (o™,23) d'ouverture et 1 1 pieds (3", 34) 
de foyer; une petite lunette méridienne de 2 pouces 
(o"*,o5) d'ouverture et 33 pouces (o™, 84) de foyer; une 
pendule à compensation de mercure. 

V. 

OBSERVATOIRE DE M. CAMPBELL ( NEW-YORK ). 

En iBSa, M. Campbell fit installer sur la terrasse qui 
sert dé toit à sa maison un bel équatorial de H. Fitz, muni 
d'un mouvement d'horlogerie, et dont la lunette a 8 pouces 
(o", 2o) d'ouverture et lo | pouces (3",i9) de foyer. 

Il a servi à quelques observations intéressantes, entre 
autres l'observation daguerréoty pique de l'éclipsé du 
a6 mai i854 : M. Campbell en a obtenu 28 épreuves, de 
2 pouces (o™,o5) de diamètre, très-nettes et très-bien 
terminées. 

Nous ne connaissons aucune observation qui ait été 
faite depuis. 

13. 
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VI. 

OBSERVATOIRE DUDLEY (aLBANT, NEW*TORk). 

Les premiers efforts faits en vue de la création d'un 
Observatoire à Albany remontent à l'année i85i ; à cette 
époque, en effet, quelques habitants d*Albany, parmi 
lesquels il faut surtout citer le D' J.-H. Armsby, écrivi- 
rent à O.-R, Mitchel, de Cincinnati, pour lui faire part de 
leur désir et lui demander son concours. Au reçu de la 
réponse de ce savant astronome, une souscription fut ou- 
verte, qui produisit rapidement 25ooo dollars ( 1 25ooo fr.) 
dont I2000 dollars (60000 francs) avaient été donnés 
par M"« V« Dudley. 

En outre, le général Stephen van Rensselaer faisait don 
du terrain sur lequel devait s'élever le futur établisse- 
ment (3 ~ hectares). Les constructions, faites sur les 
plans de O.-K. Mitchel, furent terminées en i854 ; niais 
elles avaient absorbé presque toute la somme recueillie 
autrefois. Aussi une nouvelle souscription fut-elle ouverte 
pour Tachât des instruments. M"*® Dudley fit une 
nouvelle donation de i3 000 dollars (65 000 francs) ; Tho- 
mas-W. Olcott fit les frais du cercle méridien qui porte 
son nom (10 000 dollars) ; George- W. Blunt donna une 
pendule astronomique, etc. Enfin l'Observatoire fut inau- 
guré le 28 août i856, à la réunion de TAssociation amé- 
ricaine pour l'avancement des sciences. A cette occasion, 
M"* Dudley fit encore une donation de Soooo dol- 
lars (250000 francs) destinée à former un fonds de ré- 
serve, dont les revenus serviraient à l'entretien de Péta- 
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blissement. Plus tard, par testament , M"* Dudley 
augmenta le fonds de réserve d'une nouvelle somme de 
3oooo dollars (iSoooo francs). 

L'ensemble des donations faites à l'Observatoire Dudley, 
depuis sa fondation jusqu'à l'époque actuelle, se monte 
à plus de 200000 dollars (un million de francs) sur 
lesquels madame Dudley a donné loSooo dollars 
( 5^5 000 francs). Elle en est donc le véritable fondateur; 
aussi, dès l'origine, les curateurs de l'établissement lui 
ont-ils donné son nom ( * ). 

Le premier directeur de l'Observatoire fut M. B.-A. 
Gould qui n'occupa ce poste que fort peu de temps. 
Pendant son séjour, le D' C.-H.-F. Peters y découvrit une 
comète (aS juillet, IV, 1857) ^^ ^' George Searle une 
petite planète (Pandore, 10 septembre i858). A la suite 
de dissentiments survenus entre lui et le conseil des Trus- 
teesy M. Gould quitta la direction, qui fut alors confiée ù 
Mitchel avec M. Brunnow comme codirecteur. Ce der- 
nier vint en effet s'établir à Albany ; il y resta lui même 
fort peu. Aussi la véritable vie astronomique de l'Ob- 
servatoire Dudley ne commence-t-elle réellement qu'en 
1862, avec M. G.-W. Hough. 

Situé au nord-est de la ville d'Albany, au sommet d'une 



(*) Les noms des principaux donateurs sont inscrits sur des 
plaques de marbre dans le vestibule de TObservatoire , et, en 
face de la porte d'entrée, se trouve un beau buste en marbre de 
G.-E. Dudley, avec cette inscription : 

CHARLES E. DUDLEY, 

BT BLANDIMÀ, HIS WIFE, 

DEDIGATED TO ASTRONOMY. 
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colline haute d'enviroa i5o pieds au-dessus de la rivière 
Hudson, l'Observatoire Dudley se compose d'un bâtiment 
central abritant Tëquatorial, flanqué à Test et à Touest de 
deux ailes contenant les instruments méridiens et donnant 
accès au nord dans la bibliothèque, les salles de calcul et 
la chambre du chronographe. 

L*équatorial, placé sous une coupole cylindrique ter- 
minée par un toit conique à angle très*ouvert, est dA à 
Henry Fitz, de New-York; il a 1 3 pouces (o", 33) d'ou- 
verture libre et i5 pieds 2 pouces (4 mètres) de foyer; 
sa monture et son installation ressemblent beaucoup à 
celles de Téquatorial de Cincinnati. 

Le cercle méridien d*OIcott, installé dans l'aile orien- 
tale, provient de la maison Pistor et Martins, de Berlin, 
Sa lunette a 8 pouces (o™, 20) d'ouverture libre et 
10 pieds (3 mètres) de foyer; les cercles, divisés sur 
argent et qui ont 36 pouces ( ©",91 ) de diamètre, donnent 
directement les minutes d'arc ; les secondes et fractions 
de seconde y sont données par quatre microscopes. 

Dans l'aile occidentale est installé un instrument des 
passages dû aux mêmes constructeurs, dont la lunette a 
8 pieds (2", 43) de foyer et 6,4 pouces (o", 16) d'ou- 
verture libre. 

Ces deux instruments sont d'ailleurs retoumables, 
munis de mires méridiennes distantes d'un peu plus de 
6 milles, de collimateurs, de. niveaux et d'un bain de 
mercure pour la détermination du nadir et les observa- 
tions par réflexion. 

A ces instruments il faut ajouter un chercheur de co- 
mètes d'Alvan Clark, ayant i mètre de foyer et 10 cen- 
timètres d'ouverture libre ; un chronographe de 0. Mit- 



chel et plusieurs pendules astronomiques. Cet outillage 
est, on le voit, remarquable. 

Mais ce qui caractérise surtout l'Observatoire Dudley, 
c'est le procédé d'observation que M. Hough y a mis en 
pratique ; non- seulement, comme dans toute TAmérique, 
les ascensions droites des astres y sont enregistrées élec- 
triquement, mais il en est de même ici pour les déclinai- 
sons. Ce résultat est obtenu à l'aide de la Machine à Ca^ 
talogueret à enregistrer les étoiles (Machine for cataloging 
and charting stars) construite par Fasoldt (d*Albany) 
sur les indications de M. Hough. 

Au-dessus d'un cylindre, de o", i5 de longueur et de 
o™, 25 de diamètre, auquel un mouvement d'horlogerie 
fait faire de l'ouest à l'est une révolution complète en 
une heure autour d'un axe horizontal, est une aiguille 
d'acier verticale, commandée par un électro-aimant et 
qui, au moyen de guides convenables, peut se mouvoir 
parallèlement à elle-même du nord au sud. Dans ce 
mouvement, l'aiguille ne fait d'ailleurs que suivre, en 
ranipli&ant,les mouvements de rotation de l'axe du cercle 
méridien quand ce dernier passe d'une position à une 
autre; en effet, l'axe du cercle porte un long bras, qui lui 
est perpendiculaire et qui, au moyen de leviers et d'am- 
plificateurs convenables, est relié à l'aiguille dont nous 
venons de parler. 

Cela posé, lorsque la luriette se déplace en distance 
zénithale, l'aiguille parcourt, suivant l'axe du cylindre, 
des longueurs proportionnelles aux déplacements angu- 
laires de la lunette : dès que l'astre à observer est sur 
la croisée des fils du réticule, l'observateur donne un 
top et l'aiguille marque sur le cylindre tournant un 
trait qui donne la position de l'étoile. 
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La précision d'un pareil mode d'observation dépend 
de la régularité du mouvement d'horlogerie qui fait mou- 
voir le cylindre, de la vitesse qu'il lui imprime et enfin 
de rétendue des déplacements de l'aiguille. La machine à 
cataloguer de Dudley donnait primitivement les positions 
des astres au ~ de minute d'arc ( * ) : c'était insuffi- 
sant, et depuis M. Hough a modifié son appareil de 
façon à lui faire donner directement la seconde et per- 
mettre d'apprécier le -~ ^^ seconde. 

La machine de M. Hough enregistre d'ailleurs aussi 
la grandeur de chaque étoile observée ; on obtient ce ré* 
sultat au moyen de papiers à décalquer diversement co- 
lorés ( DupUcating impressions paper) que l'observateur 
peut introduire à volonté entre l'aiguille écrivante et la 
feuille de papier ordinaire collée sur le cylindre; au mo- 
ment où l'aiguille appuie sur le cylindre, elle presse le 
papier préparé contre l'autre : il en résulte sur ce dernier 
un point diversement coloré suivant qu'on a introduit tel 
ou tel de ces papiers préparés. 

Avant d'avoir cette machine imprimante, on se servait, 
pour observer les déclinaisons, d'un appareil dû à O.-K. 
Mitchel et qu'il a appelé le déclinomètre : la machine im- 
primante n'en est d'ailleurs qu'une modification ingénieuse. 
Le grand bras, que porte l'axe de rotation du cercle, au 
lieu d'être relié à l'aiguille écrivante, est articulé avec 
une longue tige de laiton qui lui est perpendiculaire, et qui 
est articulée elle-même avec l'axe de rotation d'une pe- 
tite lunette mobile autour d'un axe horizontal. Les dé- 



(*) Annals ofthe Dudîejr Observatory^ t. I, p. 56 et suivantes. 
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placements angulaires de cette lunette sont ainsi propor- 
tionnels à ceux de la lunette du cercle méridien. On les 
lit sur une échelle verticale, divisée en secondes d'arc et 
fixée contre le pilier du collimateur nord, à une distance 
de 4"*» 5o du centre de la petite lunette (/ ). 

Les travaux astronomiques de M. Hough ne sont d'ail- 
leurs point sans importance. 

Outre un assez grand nombre de zones équatoriales 
donnant les étoiles jusqu'à la i4* grandeur, faites 
avec la machine imprimante et le déclinomètre (M, il a 
fait de nombreuses observations de petites planètes au 
méridien, ainsi qu'une série de déterminations de la pla- 
nète Mars lors de son opposition de 1862. De plus, 
l'Observatoire transmet chaque jour Theure à l'Hôtel de 
ville d'Albany, ainsi qu'aux lignes de chemin de fer 
d'Albany jusqu'à Buifalo à l'ouest et jusqu'à New- York au 
sud. 

L'attention de M. Hough s'est aussi portée vers l'étude 
des phénomènes météorologiques; dès i865 il avait fait 
construire un baromètre enregistreur, Automatic régi s te- 
ring and printing barometer, que le général A.-J. Myer, 
directeur du Signal servicey déclarait récemment être 
encore le meilleur et le plus précis; depuis son installa-- 
tion, il a été constamment observé et n'a cessé de donner 



(*) Autre détail intéressant t tous les calculs de rObscrvatoire 
se font avec une machine à calcul de George Scheutz (de Stock- 
holm), offerte par M. Rathbone d'Albany, et mise en mouvement 
par un petit moulin à eau installé dans le jardin. {yierteljahrS" 
schrift der Astronomischen Gesellscha/c, t. VIlI, 4* Partie). 

(*) Elles seront publiées dans le tome III des Annales dû 
l'Observatoire Dudley, 
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d'excellents résultats ( '). Ce baromètre, qui a été adopté 
par le Signal service pour un certain nombre de ses sta- 
tions, donne, pour chaque jour et en chi£fres, les hau- 
teurs maxima et minima; pour chaque quinzaine la 
courbe continue du baromètre pendant cet intervalle; 
enfin il imprime sur des feuilles spéciales les hauteurs 
barométriques d'heure en heure. • 

Depuis, M. Hough a installé à Dudley une série com- 
plète d'instruments météorologiques enregistreurs, ther- 
momètre, psychromètre, anémomètre e\ girouette* 

En 1872, le D*^ Armsby, qui avait eu l'initiative de la 
création de l'Observatoire Dudley, réussit à convaincre 
ses concitoyens de l'avantage qu'il y aurait pour tous à 
ce qu'on pût y étudier le magnétisme terrestre, l'analyse 
spectrale et la photographie céleste. Une souscription 
nouvelle fut ouverte à cet effets qui produisit 20000 dol- 
lars (100 000 francs) (*), et l'on commença la con- 
struction des pavillons destinés à ces différentes obser- 
vations; mais cette construction n'a point été terminée. 
Par suite de difficultés financières, M. Hough dut quitter 
l'Observatoire au commencement de l'année 1874* Celui- 
ci fut alors à peu près abandonné ; seuls les employés du 
Signal service y font les observations météorologiques 
quotidiennes et donnent l'heure à la ville et aux lignes 
de chemin de fer. Depuis, des négociations ont été entre- 
prises avec le Schenectady Collège, pour lui donner la pro- 
priété de l'Observatoire, avec la charge d'y entretenir les 



(*) Voirj à ce sujet, AnnaU of the Dudlejr Observatorjr^ t. I 
et H. 
(') M. Olcott, dont nous avons déjà parléi donna a5 000 francs. 
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observateurs nécessaires au service des instruments; 
nous ne savons si ces négociations ont abouti ( ' ). 



VII. 

OBSERVATOIRE DE M. BURNHÀM ( CHICAGO ). 

Installé tout récemment (1871), cet Observatoire est 
aussi remarquable par la modicité des moyens mis en 
œuvre que par les résultats déjà obtenus ; il appartient à un 
journaliste de Chicago, M. S.-W. Burnham. Un seul in- 
strument, une lunette de 6 pouces (o™, i5) d'ouverture 
installée dans le jardin de sa demeure, tel est tout l'outil- 
lage de l'Observatoire. 

Cet instrument, porté par un fort madrier enfoncé so- 
lidement dans le sol, est abrité par une cabane en bois, 
de forme cylindrique, que surmonte un toit horizontal. 
Son objectif, l'un des meilleurs qui soient sortis de la 
maison Clark, sépare nettement des étoiles distantes de 
g", 8 et même o'^, 7 ; le grossissement employé d'ordi- 
naire est 200, par les belles nuits on va quelquefois jus- 
qu'à 400. 

Rien n'est plus simple et plus ingénieux que la façon 
dont M. Burnham emploie son équatorial; il n'a pas de 



(^] Les instruments à peu près délaissés s'abîment de plus en 
plus. L'un de nous a trouvé l'objectif de l'équatorial (o™, 33 ), 
qui, d'ailleurs, n'a jamais été complètement terminé, tout cou- 
vert de raies et exposé sans bonnette aux injures de l'air. C'est 
maintenant un objectif à refaire. 

Les Obs.y m. i3 
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mouvement d'horlogerie, mais il obtient à peu près le 
même résultiit par le procédé suivant : l'axe horaire a 
pour moteur un poids cylindrique en plomb qui repose 
sur la surface libre du sable que contient un long tube 
mélalliquc vertical, percé à sa partie inférieure d'un ori- 
fice muni d'un robinet : suivant que celui-ci est plus oa 
moins ouvert, le sable s'écoule plus ou moins rapidement; 
le poid^ qui suit son mouvement descend plus ou moins 
vite , mais toujours avec une vitesse sensiblement con- 
stante pendant un certain temps. 

On conçoit qu'après avoir rendu d'abord le mouve- 
ment de l'axe horaire sufÏÏsamment uniforme pour per- 
mettre l'étude physique de l'astre ou du système que Ton 
veut observer, on puisse ensuite, en changeant un peu la 
vitesse d'écoulement, faire que la lunette suive presque 
rigoureusement l'astre pendant le temps nécessaire aux 
mesures. 

M. Burnham n'a d'ailleurs point de pendule véritable; 
il lit directement l'heure sur le cercle horaire de l'instru- 
ment ( ' ) du moyen de son vernier qui, au lieu d'être fixe, 
est complètement indépendant du cercle et qui, commandé 
par un mouvement d'horlogerie assez grossier réglé sen- 
siblement sur le temps sidéral, peut faire un tour entier 
autour de son centre. Lorsque, après avoir observé une 
étoile, on veut avoir son ascension droite, on fait la lec- 
ture du cercle horaire; puis, dirigeant l'instrument sur 
une belle étoile, on lit de nouveau le cercle horaire. La 
différence de ces deux lectures donne la différence des 
ascensions droite des deux astres, différence qui, combi- 

(') Ce cercle donne directement la minute de temps. 
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née avec l'ascension droite de la belle étoile tirée des 
Éphémérides, donne celle de l'étoile observée. 

Le chemin parcouru p^r le vernier sur le cercle, dans 
l'intervalle de deux observations, Tinstrument restant alors 
immobile, n'est d*ailleurs autre chose que le temps même 
qui s'est éconlé. 

M. Burnham s'est consacré d'abord entièrement à la ré^ 
vision des anciens catalogues d'étoiles doubles et à la 
recherche et l'étude des systèmes multiples nouveaux ; 
il a déjà publié dans les comptes rendus de la Société 
royale astronomique de Londres cinq Catalogues, com- 
prenant trois cents systèmes doubles nouveaux. Actuelle- 
ment, ce laborieux astronome s'occupe de la révision du 
catalogue d'étoiles rouges de Schjellerup ( ' ) . 



(•) Monthljr Notices of the Royal J stronomicaî Society of 
London, t. XXXIII, XXXIV, XXXV et XXXVI. 
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CHAPITRE TH. 



OBSERVATOIRES PHOTOGRAPHIQUES. 



I. 

OBSERVATOIRE DE M. L.~M. RUTHERFURD (xEW-YORk). 

L'Observatoire de M. Rutberfard tient certainement 
aujourd'hui le premier rang parmi tous ceux qui s'occu- 
])ent de Photographie astronomique. Tandis que, dans la 
plupart d'entre eux, on se borne à des recherches en 
quelque sorte qualitatives, telles que la photographie de 
la Lune, celle du Soleil, de ses taches et même de ses 
protubérances, M. Rutherfurda essayé le premier, et avec 
un succès remarquable, d'appliquer la Photographie aux 
mesures de j^récision, par exemple à la détermination des 
positions relatives des différentes étoiles qui composent 
un même groupe stellaire. 

L'Observatoire est établi dans le jardin attenant à la 
maison qu'habite M. Ruthorfurd, à l'intérieur môme delà 
ville de New- York, mais dans un quartier suffisamment tran- 
quille et assez peu éclairé la nuit pour que rillumination 
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du ciel ne puisse pas être une gêne pour les travaux. Il 
contenait primitivement comme instruments : i® un équa- 
torial de 9 pouces (o™,23) d'ouverture et de 9 -j pieds 
(2™,'9o) de foyer ; l'objectif avait été travaillé par Fitz, de 
New- York, et la monture, due à MM. Gregg et Rupp, 
également de New- York, était copiée sur celle de l'équa- 
torial de Dorpat ; 2® une lunette méridienne de Simms, de 
0^,075 d'ouverture et de 1*^,22 de longueur focale; 3® un 
altazimut de Simms, de o"*,o5 d'ouverture et ô",6i de 
longueur focale, dont les cercles, de o"™,27 de diamètre, 
étaient gradués en 5 minutes et donnaient, avec leurs 
microscopes, la seconde d'arc. Ces deux derniers instru- 
ments appartenaient au Collège Columbia, de New- York. 
C'est dans cet état que l'Observatoire de M. Rutherfurd 
fut employé, dans l'été de 1 848, par le Coast Survey pour 
déterminer, par le télégraphe, la différence de longitude 
de New- York et de Cambridge. 

. Depuis, lorsque M. Rutherfurd entreprit d'aborder la 
Photographie astronomique, il conserva la lunette méri- 
dienne, utile pour déterminer l'heure, mais installa, au 
lieu du cercle altazîmutal, un laboratoire photographique 
et remplaça l'équatorial de 9 pouces par un instrument 
beaucoup plus puissant. 

Son nouvel équatoiial a i3 pouces (o"*,33) d'ouverture. 
Comme il était spécialement destiné à obtenir des photo- 
graphies, l'objectif devait être achromatisé, non pour la 
lumière ordinaire, mais pour les rayons photogéniques; 
parmi tous les procédés qui permettent de réaliser cette 
condition, deux ont paru d'abord les meilleurs. Le pre- 
mier consiste à fabriquer l'objectif comme de coutume, 
avec deux lentilles de flint et de crown-glass, mais a 

i3. 
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calculer les courbures de ces lentilles de manière à réa- 
liser l'achromatisme pour les rayons bleus et violets, les 
seuls importants en Photographie; ce procédé excellent 
offre un léger inconvénient, c'est que Téquatorial n'est 
plus aussi propre aux observations directes, car il n'est 
pas achromatique pour les rayons ordinaires ( * ) ; aussi 
M. Rutherfurd a-t-il adopté un autre procédé, dont il 
est l'inventeur. On commence par construire un objec- 
tif ordinaire à deux lentilles et achromatique pour l'œil; 
puis on ajoute à l'extérieur, contre le crown, une 
troisième lentille de densité et de courbure telles que le 
système des trois lentilles soit maintenant achromatique 
pour les rayons chimiques ; avec les deux premières len- 
tilles seules, on a un objectif convenant à l'observation 
directe, et avec les trois un instrument approprié à la 
Photographie, à la condition toutefois de rentrer convena- 
blement le coulant du tube de la lunette, car l'adjonction de 
la troisième lentille raccourcit notablement le foyer (*). 
D'ailleurs les images obtenues directement au foyer de l'ob- 
jectif étant un peu trop petites, ce qui rendrait les mesures 
incertaines , on les agrandit généralement cinq fois au 
moyen d'une lentille achromatique, étudiée avec le plus 
grand soin et que l'on a reconnue ne pas déformer les 



(*) C'est sur ces principes qu'a élé exécuté Tobjcctif photo- 
graphique fait, sous la direction de M. Rutherfurd, pour l'Ob- 
servatoire de Cordoba. 

(•) Ce procédé vient tout récemment d'être adopté par M. Lan- 
pley, à l'Observatoire d'Allegheny, pour l'étude photographique 
du Soleil {voir p. i25). 11 fait actuellement tailler la troisième 
lentille qui lui permettra de transformer à volonté son bel équa 
torial de i3 pouces en instrument photographique. 



images. Tel est le procédé dont s'est servi M. Rutherfurd 
pour obtenir ces magnifiques photographies de la Lune 
que tout le monde connaît aujourd'hui, et que Ton a ra- 
rement égalées, même avec des appareils beaucoup plus 
puissants. 

Une fois les qualités de son instrument reconnues, 
M. Rutherfurd l'a utilisé pour l'étude des pdncipaux 
groupes d'étoiles où l'on a pu constater des mouve- 
ments propres. La photographie se fait alors de la ma- 
nière suivante : l'appareil étant dirigé vers le groupe 
que l'on étudie, et mis en marche de façon à suivre ri- 
goureusement le mouvement diurne, on fait une première 
épreuve au coUodion humide; la durée de pose, variable 
nécessairement avec les conditions atmosphériques, dé- 
passe rarement quatre minutes et suffit pour que les étoiles 
de 10® grandeur donnent une image. Comme, dans 
le développement de la photographie, il pourrait se pro- 
duire des points noirs qui seraient ensuite confondus avec 
les étoiles , on recommence une deuxième épreuve sur la 
même plaque, après l'avoir fait mouvoir d'environ un 
millimètre : de la sorte, toutes les étoiles sont représentées 
deux fois par deux points distants d'une quantité con- 
stante, ce qui rend toute erreur impossible. Reste à déter- 
miner une quantité indispensable, la valeur angulaire de 
l'instrument, c'est-à-dire le nombre de secondes d'arc 
que représente un millimètre mesuré sur l'épreuve pho- 
tographique. M. Rutherfurd a remarqué que, si l'on arrête 
le mouvement d'horlogerie de l'équatorial et qu'on laisse 
les images des étoiles traverser la plaque sensible, toutes 
celles qui ont une grandeur supérieure à la 4* ou même 
a la 5** sont assez lumineuses pour laisser une trace con- 
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tinue. Pour «avoir la valeur angulaire derinstrument, il suf- 
fit de mesurer la longueur de la petite ligne noire tracée 
par chaque étoile, par exemple, pendant une minute, car 
on sait quel arc l'astre a parcouru pendant cet* intervalle 
de temps. Cette manœuvre est répétée sur chaque photo- 
graphie, afin qu'il n'y ait plus tard aucune hésitation 
dans les mesures. 

• On peut de la sorte obtenir, en ime belle nuit, huit ou 
dix épreuves d'un même groupe et en avoir par suite la 
carte exacte, résultat qui exigerait souvent plus d'une 
année par l'observation directe. M. Rutherfurd a déjà 
obtenu ainsi les cartes des Pléiades, du groupe de Prae- 
sepe, de celui de Persée, et des étoiles qui avoisinent 
la 6i* du Cygne, la première dont le mouvement propre 
ait été mesuré exactement par Bessel. La photographie 
des Pléiades ne comprend pas moins de ^5 étoiles (*). 

Pour dresser un catalogue du groupe que l'on étudie, 
il faut ensuite mesurer les distances relatives de toutes les 
étoiles. Cette opération est faite à loisir sur les épreuves 
par deux assistants ou, pour être plus exact, par deux 
assistantes, puisque ce sont des dames que M. Rutherfurd 
a chargées de ce soin. L'appareil de mesures, construit 
sur les plans de M. Rutherfurd, est d'une simplicité et 
d'une exactitude remarquables ('), et se distingue de ceux 
que l'on emploie d'habitude par l'absence de toute vis mi- 
crométrique, sauf, bien entendu, celles des micromètres 
des microscopes. 



(') Les déterminations de Bessel ne portaient que sur 53 étoiles. 
(^) Cet appareil a été adopte par la Commission américaine du 
passage de Vénus. 
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La plaque photographique est fixée sur un cercle divisé 
horizontal et éclairée par-dessous. Au-dessus est un système 
de deux rails fixes, sur lesquels peut glisser un chariot qui 
porte deux microscopes grossissant 5o fois : l'un, au cen- 
tre, vise sur la photographie et possède simplement deux 
fils croisés; l'autre, muni d'un micromètre à fils, permet 
de pointer sur une règle divisée en verre, attachée à poste 
fixe à côté des rails. Pour mesurer la distance de deux 
étoiles, on dispose la photogra])hie de façon que la ligne 
qui les joint coïncide avec celle que décrit le point de 
croisement des fils du premier microscope quand on fait 
glisser le chariot sur les rails ; on amène alors le premier 
microscope successivement sur les deux étoiles, et avec le 
second on lit sur l'échelle fixe les divisions entières corres- 
pondantes, tandis que les fractions d'une division de l'é- 
chelle s'évaluent avec le micromètre du second microscope. 
La différence des deux lectures donne la distance cher- 
chée, avec une exactitude qui dépend du soin avec lequel 
Téchelle fixe de verre a été faite et étudiée. La pratique a 
montré que Ton pouvait répondre par ce procédé de 
—"ô de millimètre. 

Les mesures des groupes d'étoiles que nous avons si- 
gnalés plus haut étaient poussées activement en mars 1876, 
et il est probable que les Cartes et Catalogues seront pro- 
chainement publiés. 

Indépendamment de ces recherches, on doit à M. Ru- 
therfurd quelques travaux intéressants de spectroscopie. 
11 a publié une photographie remarquable du spectre so- 
laire obtenu au moyen de prismes, et a ensuite utilisé le 
grand pouvoir éclairant de son équatorial pour étudier les 
spectres des étoiles. Le premier il a reconnu les différences 



nbtiibles que peuvent présenter ces spectres, d'une étoile à 
l'autre ; son examen n*a pas été assez prolongé pour lui 
permettre de dresser un Catalogue de toutes les étoiles en 
les rangeant par types, mais ce n'en est pas moins à lui 
qu'il faut rapporter cette découverte des types des spectres 
des étoiles. 

Il est impossible de terminer la description de l'obser- 
vatoire de M. Rutherfurd sans rappeler un autre genre 
de travaux dans lequel il excelle également, nous voulons 
parler de la fabrication des réseaux de diffraction. Les 
réseaux de IM. Rutherfurd contiennent généralement 
255 traits par millimètre (^) et sont faits soit sur verre, 
soit sur métal des miroirs. 

Ces réseaux sont particulièrement utiles pour Tétndc 
des protubérances solaires, car la partie rouge du spectre 
solaire est beaucoup plus dilatée quand on l'obtient au 
moyen de réseaux que lorsqu'on le forme avec des prismes. 
Leurs qualités optiques sont d'ailleurs remarquables et leur 
emploi commence à devenir général : c'est ainsi qu'aujour- 
d'hui le P. Secchi se sert très-fréquemment pour l'étude 
des protubérances d'un réseau de Rutherfurd, fait sur 
métal des miroirs et qui montre, avec la plus grande 
netteté, les plus petits détails de ces belles flammes roses. 

Ajoutons que M. Rutherfurd n'est pas avare de ses ri- 



(*) En mars 1875, l'un de nous a vu M. Rutherfurd chercher 
à faire des réseaux deux fois plus tins, ayant Sic traits par mil- 
limètre; mais il rencontrait alors de grandes difficultés, surtout 
à cause du temps considérable que demandait l'opération, temps 
pendant lequel il était impossible d'éviter de légers changements 
de température^ et par suite des irrégularités considérables dans 
le tracé. 
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chesses et que, dans ses voyages en Europe, il distribue 
ses réseaux avec la plus grande générosité à tous ceux qui 
peuvent en tirer parti pour leurs recherches. 



n 

OBSERVATOIRE DE M. H. DRAPER, A HASTINGS UPON HUDSON 

( NEW-YORK ). 

On sait que J.-W. Draper est un des premiers savants 
qui se soient occupés de l'action de la lumière sur les sels 
métalliques. Ses recherches photochimiques sur le chlo- 
rure et le bromure d'argent avaient été publiées dès 
183^ (' ); et aussitôt que Daguerre eut fait connaître l'ad- 
mirable procédé qui porte son nom (19 août iSSg), 
J.-W. Draper fut un des premiers, sinon le premier, 
à l'employer pour obtenir des portraits (^). Depuis, il 
obtint également des photographies de spectres d'inter- 
férence, et y reconnut l'existence des groupes de raies 
M, N, 0, P, dans la partie ultra-violette invisible à l'œil ( ^) ; 
il se livra aussi à d'importants travaux sur la structure 
des flammes contenant différents corps simples. C'est lui 
enfin qui obtint le premier une image daguerréotypique 
de la Lune; cette image fut présentée le aS mars 1840 au 
lycée des Sciences naturelles de New-York (*): elle avait 



(*) Journal of the Franklin Institute (1837). 
(•) Philosophical Magazine ^ juin iS^o. 
(•) Philosophical Magazine^ mai 1843. 
(*) Philosophical Magazine ^ septembre i84o. 
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environ i pouce (2*^,5) de diamètre et avait été formée, 
après vingt minutes de pose, au moyen d'un objectif de 
3 pouces mû par un liéliostat. M. Henry Draper, fils de 
J.-W. Draper, a donc été, dès son enfance, nourri pour 
ainsi dire dans la Photographie ; et, au retour d'un voyage 
qu'il fit en Europe en 1857, voyage pendant lequel il eut 
l'occasion d'admirer le grand télescope de lord Rosse, il 
se décida à entreprendre la construction d'un miroir, plus 
grand que tous ceux qui existaient en Amérique et qui se- 
rait spécialement destiné à la Photographie sidérale. Les 
événements de la guerre de sécession retardèrent la con- 
struction de ce télescope, qui fut terminé et monté pendant 
l'hiver de 1862-1863. 

Ce miroir est en verre argenté et a 1 5 -^ pouces (o™,39) 
de diamètre avec 3°*, 80 de longueur focale. U a été fa- 
briqué par M. Draper lui-même au moyen de machines 
analogues à celles de lord Rosse et de Lassell, mais plus 
simples, et dans lesquelles Fauteur a tenté de remédier 
aussi complet ement que possible aux inconvénients qu'a- 
vaient rencontrés ses prédécesseurs (*). La forme delà 
surface est celle d'un paraboloïde de révolution, obtenu 
et essayé par lui avec soin au moyen des procédés de 
Foucault; ce travail, qui est dû à M. Draper, ferait hon- 
neur à un opticien de profession. 

Les qualités optiques du miroir sont en effet excel- 
lentes et telles, qu'il semble difficile d'obtenir beaucoup 
mieux avec une ouverture de 39 centimètres. Il supporte 
parfaitement un grossissement de 1000 fois; il sépare net- 



( ' ) Voir V^scronomiç pratique et les Observatoires y II* Partie, 
p. /|2 et suiv. 
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tement 7^ d'Andromède et montre d'une façon remar^ 
quable les couleurs des composantes; il montre également 
bien le compagnon de Sirius et la sixième composante de 
d'Orion. Comme exemple de Téclat des images, il 
montre cinq étoiles distinctes autour de la Debilissima 
de J. Herschel entre s' et s' de la Lyre ; il permet d'ap- 
précier les disques des satellites de Jupiter et d'estimer 
leurs grandeurs relatives; enfin ce miroir montre nette- 
ment les taches brillantes et obscures de Vénus, les irré- 
gularités de son bord et Taffaiblissement de la lumière 
tout le long de la partie interne de son croissant. 

Pour plus de simplicité, ce miroir, disposé en télescope 
newtonien, a été monté altazimutalement ; sa montre 
offre quelques particularités intéressantes. 

Le tube est mobile autour d'un axe passant très- près 
de l'oculaire, de façon que, quelle que soit la direction 
de l'instrument, la position de l'observateur est presque 
invariable : c'est la partie inférieure du tube, celle qui 
porte le miroir, qui fait tout le mouvement. Enfin, comme 
l'instrument était, dans la pensée de M. Draper, spécia- 
lement destiné à la Photographie, il ne possède pas de 
mouvement d'horlogerie, et reste fixe pendant l'obser- 
vation; mais l'oculaire (ou le porte-plaque photogra- 
phique) se déplace seul au moyen d'un petit moteur, de 
façon à suivre rigoureusement l'astre étudié pendant le 
temps, toujours assez court, nécessaire à la Photogra- 
phie* 

A l'origine, M. Draper faisait mouvoir la plaque à 
l'aide d'une horloge à écoulement de sable ; depuis, il l'a 
remplacée par une clepsydre de disposition ingénieuse qui 
permet de faire varier à volonté la vitesse et d'obtenir un 

14 
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mouvement à la fois très-régulier et très-doux, sans aucun 
soubresaut (*). 

Le télescope de M. Draper est installe à côté de sa 
maison de campagne, àHastings-sur-l'Hudson, au sommet 
d'une petite colline de 70 mètres, à 32 kilomèti^s au 
nord de la ville de New- York. La situation est très-belle, 
la vue étendue ; et, comme tout le pays est occupé par 
des villas et des jardins, l'air est toujours très-pur et l'on 
n'a {>as à redouter la fumée des fabriques. 

M. Draper a principalement employé son télescope à 
obtenir de belles photographies de la Lune et des taches 
du Soleil. Les images sont prises directement au foyer 
principal du mii'oir et les clichés sont ensuite agrandis au 
moyen de systèmes optiques où n'entrent également que 
des miroirs, de façon qu'on n'ait pas à se préoccuper de 
l'achromatisme. Quelques-unes de ces images agrandies 
de la Lune sont d'un très-bel effet : l'un de nous a vu, 
chez M. Draper, l'une de ces épreuves ayant i°*,5o de 
diamètre ; les détails y deviennent alors un peu troubles 
il est vrai, mais, vue à une certaine distance, cette 
grande photographie est de l'aspect le plus saLsissant. 
Quelques-unes des photographies des taches du Soleil 
sont également très-belles, et montrent non-seulement 
l'ombre et la pénombre, mais souvent des facules presque 



(*) Consulter pour plus de détails un Mémoire do M. H. Draper 
a On the construction of a silvered glass télescope », inséré dans 
les « Smithsonian contributions to knowledge », n<* 180, pour 
i86jj. Ce Mémoire très-étendu est des plus intéressants à étu« 
dier en ce qu'il résume la grande expérience qu'a acquise M. Dra- 
per aussi bien pour la construction des miroirs que pour les 
dispositions mécaniques et les détails de monture d'un télescope. 
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invisibles à Toeil, et même Tapparence floconneuse de la 
surface du Soleil. 

Depuis cette époque, M. Draper a construit un autre 
miroir parabolique en verre argenté de dimensions bien 
supérieures, o°*,7 1 de diamètre. Ce miroir doit être monté 
équatorîalement en télescope Cassegrain, et, en avril 1875, 
M. Draper était occupé à construire lui-même un mou- 
vement d'horlogerie qu'il espérait devoir être parfait. Si 
ses espérances se réalisaient, il avait alors l'intention de 
consacrer ce nouvel instrument à Pétude photographique 
des spectres des étoiles, 

M. Draper a, en effet, abordé avec le plus grand succès 
les études spectrales. 11 a commencé par publier une ma- 
gnifique photographie du spectre solaire obtenue au moyen 
de réseaux, c'est-à-dire donnant le spectre normal (*). 
Cette photographie reproduit toute la partie du spectre 
dont la longueur d'onde est comprise entre o"*™, 000 344 
et o"*", 000435, c'est-à-dire de la raie G à la raie ultra- 
violette O (nomenclature de M. Mascart) (*). Une portion 
agrandie représente plus particulièrement la région qui 
entoure la raie H, entre les longueurs d'onde o™"*, 00087 36 
et o™", 0004^05. Pour donner une idée de la beauté de 
ces spectres, il suffit d'ajouter les détails suivants : dans 
la région de4ioi à4ii8 des célèbres cartes d'Angstrom, 



(*) Voir On diffraction spectrum photographjr, by H. Draper 
(American Journal oj Science and Arts, vol. VI, décembre 1873, 
et Comptes rendus de l'Académie des Sciences, tome LXX.VIII, 
1874, p* 682.) 

(*) Mascart, Recherches sur le spectre solaire ultra-violet, 
Paris, 1864* 



— 160 - 

il ne se trouve aucune raie indiquée, tandis que la photo- 
graphie de M. Draper en montre 17; dans les excellentes 
cartes qu'a données M. Mascart du spectre obtenu avec 
les prismes, il n'y a que 70 raies de H à L, tandis que la 
photographie du spectre de diffraction en montre i38, 
sans compter quelques bandes obscures non résolubles. 
Enfin, de 8926 à 4^05, la planche d'Angstrôm ne donne 
que 1 1 8 raies, tandis que l'épreuve originale sur verre de 
M. Draper en montre agG. A cette photographie est jointe 
une nouvelle détermination de la longueur d'onde des 
raies pnncipales. 

M. Draper a d'ailleurs étudié de la même façon les 
spectres des corps simples, afin de pouvoir identifier les 
riiies que l'on observe dans les étoiles et en reconnaître 
sûrement l'origine. 

Depuis l'époque où ces recherches ont été publiées, 
M. Draper a reculé notablement les limites entre lesquelles 
étaient comprises ses premières photographies. Il a pu 
aller ainsi depuis B (longueur d'onde o"**'*,ooo5i67) 
jusqu'à T (o"*",ooo3o32). Dans ces derniers temps il a 
même obtenu l'image photographique du spectre entier, 
comprenant les raies D, C, B, «, A, et même les grands 
groupes de bandes ultra-rouges a, p et 7. Nous n'avons 
pas encore vu ces épreuves, et nous ne savons pas non 
plus quels résultats a obtenus M. Draper dans l'étude qu'il 
projetait des spectres stellaires. 
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CHAPITRE VIIL 



OBSERVATOIRES EN PROJET. 



Parmi les Observatoires privés dont nous avons parlé 
plus haut, bien peu, comme on l'a vu, sont encore en ac- 
tivité aujourd'hui. Mais le zèle du peuple américain pour 
l'Astronomie n'a point été ralenti par cet état de choses : 
il semble au contraire en avoir été surexcité. Le désir gcV- 
ncral parait être aujourd'hui d'avoir des instruments plus 
puissants qu'aucuùe nation du monde et ce désir a donné 
naissance aux projets suivants. 



I 

OBSERVATOIRE DE M. MAC CORMICK (vIRGINIe). 

Le premier en date est celui de M. Mac Cormîck, riche 
entrepreneur de Chicago, qui voulut doter l'Université de 
TÉtat de Virginie du plus bel Observatoire du monde. 
D'après le plan dressé par le professeur J. Winlock et 
M. C.-A. Martin, architecte de Boston, rétablissement 

II. 
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devait se composer d'un long bàdment s'ëtendant de l'est 
à l'ouest, dont La partie centrale abriterait Téquatorial, 
l'aile orientale servirait de logement au directeur et l'aile 
occidentale serait consacrée aux observations méridiennes. 

Les principaux instruments de TObservatoire devaient 
être un cercle méridien de Troughton et Simms semblable 
à celui de Cambridge, et un grand équatorial de 26,5 
pouces (0^^,67 ) d'ouverture. 

Mais les pertes énormes éprouvées par M. Mac Cormick 
dans le grand incendie de Chicago l'ont empêché jus- 
qu'ici de réaliser ses intentions ; les travaux de consti'uc- 
tion ne sont point encore commencés, et seul l'objectif de 
l'équatorial, qui avait été fait par Alvan Clark en même 
temps que celui de Washington, a été acheté et payé. 
M* Mac Cormick n'a d'ailleurs point abandonné son pro- 
jet, et il espère pouvoir bientôt le mener à bonne fin; 
l'Observatoire sera probal)lement rattaché à l'Université 
de Virginie et édifié près de Chariot tesville. 



II. 

OBSERVATOIRE DE M» WINCHESTER (nEW HAVEN, CONNECTICUt). 

M. Winchester a fait pour New Haven, qui possède 
déjà du reste un petit Observatoire (p. t 27), ce que M. Mac 
Cormick se propose de faire pour l'Université de Virginie. 
A cet effet, il a donné à cette ville une immense propriété, 
sise sur une hauteur voisine et dont la vente (excepté les 
terrains réservés au sommet pour l'Observatoire) doit 
servir à outiller et construire le futur établissement. 

Son instrument principal sera un équatorial monstre, 
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le plus grand qui ait encore été construit, et qui aura 
2q,8 pouces (o'",76) d'ouverture. M. A. Clark, à qui est 
commande ce bel instrument, est déjà en possession d*un 
des disques de l'objectif, provenant de la maison Feil, de 
Paris. 

III. 

OBSERVATOIRE DE JAMES LICK. ( CALIFORNIE). 

En 1875, un riche négociant de San-Francisco léguait 
à l'Université de l'Etat de Californie une somme de 
700000 dollars (35ooooo francs) pour rétablissement 
d'un Observatoire qui devra être muni d'un équatorial 
gigantesque plus puissant que tous ceux qui ont déjà été 
faits et d'ouverture aussi grande que le permettent les 
progrès accomplis jusqu'ici en Optique. Les frais néces- 
sités par la construction de l'Observatoire et celle de l'in- 
strument seront évidemment loin d'atteindre le chiffre du 
legs (augmenté de ses intérêts depuis le 21 septem- 
bre 1875) ; le surplus servira de fonds de réserve dont 
les intérêts constitueront la dotation annuelle de l'éta- 
blissement. 

Les Trustées de la donation Lick sont déjà venus en 
Europe visiter les principaux constructeurs de notre con- 
tinent et chercher à réaliser le mieux possible les géné- 
reuses, intentions du donateur. Mais les délais imposés 
par la législation californienne à la prise de possession du 
legs ont retirdé les commencements des travaux. Ce bel 
Observatoire sera installé siu* le territoire de la Californie, 
soit dans la Sierra-Nevada (comté du Placer), non loin du 
lac Tahoe, soit à San- José, à l'extrémité sud de la baie 
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de San-Fnmcisco. H portera, comme Ta demandé lick, 
le nom de Lick Jstronomical Department of the Univcr* 
sity of Califomiam 

IV. 

OBSEKYATOIRE DE GLASGOW (mISSOUBi). 

Enfin quelques habitants de TÉtat du Missouri pro* 
jettent de fonder à Glasgow un Observatoire qui serait 
rattaché au Collège Lewis. 

Déjà un équatorial de 12 j ))ouces (o™, 3i) d'onver- 
ture a été acheté dans ce bot à MM. Chirk. On doit, en 
outre, commander, soit à Repso]d, de Hambourg, soit à 
Simms, de Londres, un cercle méridien de 6 pouces 
(o",i5) d'ouverture : nous ignorons quelle décision a été 
prise à ce sujet. 
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CHAPITRE PREMIER. 



OBSERVATOIRE DE SANTIAGO (GhiU). 



I. 

EXPEDITION DU CAPITAINE GILLISS. — OBSERVATOIRE 

DE SANTA- LUC! A. 

L'honneur de la fondation de TObservatoire de San- 
tiago revient tout entier au Gouvernement des États-Unis ; 
c'est à ses frais que fut construit le premier observatoire 
de Santiago; ce sont ses astronomes qui Tinstallèrent, 
et c'est avec des instruments achetés par le Gouvernement 
de l'Union que s'y firent pendant longtemps les observa- 
tions astronomiques. Ce fait est d'autant plus à remarquer 
qu'il est la première manifestation de la force d'expansion 
intellectuelle de la nation yankee sur le continent ame'rî- 
cain méridional. 

Le lecteur se rappelle l'immense mouvement intellec- 
tuel quiy à partir de i843, poussa les savants des Etats- 
Unis vers les études astronomiques, et décida la création 
de nombreux observatoires sur le territoire de l'Union. 
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C'est vers cette ëpoque que fut fonde l'Obserratoire de 
Washington. Un des promoteurs de cette institution et 
son second directeur, le capitaine Gilliss , (ut aussi le 
créateur de l'Observatoire de Santiago. Voici à quelle oc- 
casion : 

Dans une lettre, datée du 1 7 avril 1 847 « le D' C.-L. Ger- 
ling, professeur à rUniversitë deMarbourg, recommandait 
à Tattention de Gilliss l'observation simultanée, dans des 
stations de l'un et Tautre hémisphère, de la planète Yénus 
à ses époques de station, comme devant donner une va- 
leur de la parallaxe solaire plus exacte que celle que le 
célèbre Encke avait déduite de la discussion des observa- 
tions des passages de 1 761 et 1769 ( ' ], et le priait de faire 
tous ses efforts pour obtenir la coopération des astro- 
nomes américains, les mieux à portée alors d'établir, 
dans l'hémisphère austral, une station qui pût fournir, 
avec les Observatoires d'Europe et celui de Washington, 
une base terrestre d'étendue telle que la détermination de 
la parallaxe fût assez précise (*). 

L'idée du D*" Gerling séduisit Gilliss, qui y vit un 
moyen de déterminer la parallaxe solaire par des données 
purement américaines ; en outre, il désirait aussi renou- 
veler la tentative, faite par Henderson au Cap, en i832, 
pour déterminer la parallaxe solaire au moyen des obser- 



(') Cette lettre a été insérée dans le U,-S. naval astroiio- 
mical expédition in the Southern hémisphère , during the yean 
1849-1852, Yol. III, Washington, i858. La méthode du Df Ger- 
ling a été développée dans les Astronomische Naehrichten^ n**' 559 
et C13. 

(*) L'erreur probable de la parallaxe déduite est, en effet, en 
raison inverse do la longueur de la base terrestre adoptée. 
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yations de Mars en opposition ( ' ] ; et comme, au 1 7 no- 
vembre t849i Mars devait commencer à être dans une 
période d'opposition, Gilliss se proposait de combiner 
ces observations avec celles de Vénus à ses stations d'avril 
et mai 1849, ^^ surtout de l'automne de i85o et de 
rétédei85^(»). 

Il réussit à intéresser à son idée les Sociétés savantes 
d'Amérique, The American philosophical Society et 
-The American Academj of Arts and Sciences, qui re- 
commandèrent son projet à Tattention du Gouvernement; 
et, le 3 août 1848, le Congrès votait une somme de 
5ooo dollars ( 25 000 francs) pour subvenir aux frais de 
l'expédition, somme à laquelle il ajouta, le ?.6 janvier 1849 ^ 
un nouveau crédit de 6400 dollars ( 2g 240 francs ) en 
raison de l'étendue qu'avaient prise, dans l'intervalle, les 
travaux que Gilliss se proposait d'exécuter et des appa- 
reils nouveaux que nécessitait cette extension. 

Gilliss put ainsi se procurer deux équatoriaux, Tun 
de 4 pouces (o"*,io) d'ouverture libre, dû à Fraunhofer, et 
qui avait servi au capitaine Wilkes dans son voyage 
d'exploration, l'autre, dû à Fitz, de 6p, 5 (o", 17) d'ou- 
verture, muni d'un mouvement d'horlogerie et des mi- 
cromètres nécessaires; un cercle méridien, de Pistor et 
Martins, dont la lunette avait 6 pouces (o™,i5) d'ouver- 
ture libre avec deux cercles gradués, aussi semblables 
que possible, et sur chacun desquels les lectures se fai- 



(*) Foir V Astronomie en Europe et en Amérique^ seconde Par- 
tie (Ecosse, Irlande et Colonies anglaises, p. 68). 

(*) On sait que ces stations se reproduisent pour Vénus envi- 
ron tous les dix-huit mois. 

I. 
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soient au moyen de deux microscopes micromëtriqaes; 
une pendule astronomique; trois chronomètres ; et, enfin, 
un assortiment complet d'instruments magnétiques et 
météorologiques. 

Le capitaine Gilliss et ses aides ( * ) arrivèrent à San- 
tiago vers la fin d'octobre 1849. ^^^^^ stations avaient 
été mises à sa disposition par les autorités chiliennes, qui 
lui firent d'ailleurs le meilleur accueil; après un mûr exa- 
men, il fixa son choix sur la colline de Santa^Lucia. 
C'est un rocher porphyrique haut d'environ 200 pieds 
et situé aux limites nord -est de la ville (fig* i)« Les 
instruments qui arrivèrent, les uns à la fin de novembre, 
les autres à la fin de décembre, furent installés sur le côté 
nord de cette colline, juste au-dessous de son sommet^ à 
175 pieds au-dessus des rues de la ville et à 194^ pieds 
au-dessus du niveau de la mer, sur deux terrasses dtmt 
la phis haute portait Fcquatorial et dont l'antre, plus basse 
de 8 piedsy portait le bâtiment rectangulaire contenant 
le cercle méridien. Les travaux astronomiques, commen- 
cés dès les premiers jours du mois de décembre 1 849i M 
continuèrent sans interruption jusqu'au mois de sep- 
tembre i852. 

En même temps, M . Ferguson devait faire à Washington, 
avec l'équatorial de g pouces (o"*,23), les observations 
correspondantes de Mars et de Vénus, destinées à donner 
la valeur de l'effet parallaclique. Malheureusement le 



(*) C'étaient les lieutenants Mac Rae et H.-C. Hunter, et le 
capitaine Clerk. Bientôt après un accident de cheval détermina 
le retour du lieutenant Hunter, qui fut remplacé par S. Ledyard 
Phelps, maître ( master) de la Marine des États-Unis. 
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lempa fut beaucoup moins favorable à Washington qu'à 
Santiago; et bien des scj-ies de mesures failes par Gilliss 
sont i-cste'es inutiles, par suite du manque d'observations 
correspondantes simultanées faites soit à TViishington, 
soit dans les autres observatoires où l'on s'occupait de la 
question. Ainsi, tandis que Gilliss put faire iSg ob- 

FiB- >. 
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■ du capiUino Gilliss.) 

Tervations de Mars, on n'en a que 1 1 à Washington 
5 à Cambridge (Massachussets) et 4 à Greenwicb. Pour 
98 observations de Venus fuites par Gilliss, on n'en a que 
Â &ites à Washington. Le but principal que se proposai 
Uliss n'a donc point été atti.'int, les éMnients de discus- 
bn dont on dispose étant trop peu nombreux pour as- 
Krer à ses résultats une prceision suflisanle. 


t 
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Mais Gilliss n'avait point borné ses travaux à ce qui 
faisait l'objet déterminant de sa mission ; il avait fait en 
même temps une révision complète du ciel austral. Et si^ 
avec les faibles ressources dont il disposait, il ne put 
achever complètement cette seconde partie de son œuvre, 
les observations de zones, effectuées par ses aides et lui, 
ont cependant une importance capitale. Elles donnent les 
positions d'environ 27 5oo étoiles comprises entre Téqua- 
teur et le parallèle de 65 degrés de déclinaison sud, et 
celles de 290 étoiles doubles dont un grand nombre sont 
nouvelles. 

Avant le départ de Gilliss, i*' octobre i852, le Gou- 
vernement chilien avait acheté tout le matériel de Texpé- 
dition et même les livres qu'elle avait apportés. L'Obser- 
vatoire de Santa-Lucia devint alors l'Observatoire national 
du Chili; il fut placé sous la direction du D' Charles 
Mœsta, gradué de l'Université de Marbourg (Allemagne). 



(* ) Les travaux complots de rexpédition de GiUiss, dont la publi- 
cation a été dirigrée par cet astronome lui-même, pendant qu'il 
était directeur de l'Observatoire de Washington , comprendroot 
six volumes. Voici le résumé de la matière qu'ils contiennent: 
I. GéoQvaphie du Chili, son climat, son gouvernement, sa con- 
dition sociale, ses ressources minérales et agricoles. 
II. Rapport du lieutenant Mac Rae sur les Andes et les Pampas. 

— Divers travaux d'Histoire naturelle, 
m. Observations des planètes Mars et Vénus. 
IV. Observations faites au cercle méridien pour déterminer les 

ascensions droites et les déclinaisons de 1963 étoiles. 
V. Observations de zones donnant les positions de 275ooétoiles 

australes. 
VI. Observations magnétiques et météorologiques. 

Les volumes 1, II, III, IV et VI ont été publiés, le volame V pa- 
raîtra bientôt. 
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n. 

LE DOCTEUR MOESTA À SÀNTÀ-LUGIA. 

Le Gouvernement chilien désirait faire de TObserva- 
toire de Santiago un véritable établissement scientifique, 
comme une école d'application de V Institut national ; 
dans ce but, il entretenait chaque année à l'Observatoire 
deux élèves de cet Institut. Mais ce programme, suivi jus- 
qu'en iSSg, ne paraît point avoir donné tous les résul- 
tats qu'on en attendait; pendant longtemps même, 
M. Moesta ne put trouver d'aide et fut obligé de faire 
seul toutes les observations méridiennes et les calculs de 
réduction qu'elles entraînent. 

Quoi qu'il en soit, après avoir, au moyen de la Lune et 
de quelques observations de distances zénithales, déter- 
miné approximativement la position de l'Observatoire, 
M. Moesta entreprit la révision de la portion du ciel, 
comprise entre le parallèle de — 62** et le zénith de San- 
tiago. Mais, après avoir observé quelques-unes des zones 
dans lesquelles il avait partagé cette région du ciel, 
M. Moesta reconnut qu'un pareil travail exigeait plus 
d'un observateur et que sans aide il lui serait impossible 
de continuer. 

n se contenta alors de réobserver celles des étoiles des 
anciens catalogues [British Association Catalogue y Cata- 
logue de la Caille) , dont les positions étaient restées dou- 
teuses ou qui paraissaient douées d'un mouvement 
propre considérable. Il reconnut ainsi que beaucoup des 
mouvements propres d'étoiles australes enregistrés dans 
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le Catalogue de l'Association Britannique n'existent en 
aucune façon, mais que les différences trouvées entre les 
diverses observations provenaient de positions erronées 
dans le Catalogue de la Caille. M. Moesta porta également 
son attention sur les planètes grandes et petites ; il fit 
aussi à réquatorial de nombreuses séries d'observa* 
tions de petites planètes et de comètes dont on trouve 
les résultats dans les Astronomische Nachrichten de i853 
à 1860. 

Mais, dans le cours de ses nombreux travaux, M. Moesta 
avait reconnu que les instruments de l'Observatoire, qu'on 
aurait dû croire absolument stables, puisqu'ils reposaient 
sur le roc même, étaient loin d'avoir la stabilité nécessaire; 
les roches voisines des maisonnettes d'observation s'échauf- 
faient extraordinairement pendant Tété, et sous l'influence 
de cet échauffement le cercle méridien était dans un état 
de perpétuel mouvement, si bien que les changements 
d*azimut dépassaient o', 5 en douze heures. De plus, 
depuis l'arrivée de Gilliss, la ville de Santiago s'était 
considérablement agrandie : la colline de Santa -Lucia, 
alors aux limites orientales de la ville, était maintenant à 
peu près à son centre, de sorte que « les sonneries fré- 
quentes des innombrables cloches de la capitale et le voi- 
sinage de différents quartiers militaires incommodaient et 
interrompaient perpétuellement l'observateur dans ses 
travaux ». 

Aussi M. Moesta soUicita-t-il bientôt du Gouverne- 
ment chilien le transfert de l'Observatoire dans un site 
plus favorable. Ce projet fut adopté par la législature, le 
27 août i856; les travaux commencés en avril iSSy ne 
furent terminés qu'en mai 1860. 
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III. 

LE NOUVEL OBSERVATOIRE. 

Le nouvel Observatoire, situé à Yungai, un des fau- 
bourgs de Santiago, se compose d*un édifice fort simple, 
de 5p mètres de longueur environ, dans la direc- 
tion de Test à Touest , au centre une petite tour basse 
surmontée par ime coupole destinée à abriter Téquatorial 
de Fitz : de chaque côté, les salles de travail et la biblio- 
thèque, et aux deux extrémités du bâtiment, à l'est et à 
r Ouest, deux petites salles méridiennes contenant l'une 
le cercle méridien de Pistor etMartins, l'autre l'instrument 
des passages. Au nord le bâtiment se prolonge suivant 
son axe ; après la tour centrale, on rencontre d'abord une 
salle carrée destinée à l'instrument des passages dans le 
premier vertical, et au delà une seconde coupole pour 
réquatoricil de Fraunhofer. 

M. Moesta et son aide, M. Vaickman, qui était à l'Ob- 
servatoire depuis la fin de i856, commencèrent immédia- 
tement leurs travaux. M. Moesta reprit d'abord l'étude 
qu'il avait faite en i856, mais vainement, de l'étoile a 
du Centaure, en vue de déterminer sa parallaxe. Du 
i6 octobre 1860 au 28 mai 1864, il fit dans ce but 
216 observations de distance zénithale d'à du Centaure et 
202 de sa voisine p du Centaure. £n admettant que la 
parallaxe de cette dernière étoile soit nulle, la compa- 
raison des observations correspondantes conduit pour 
celle de a du Centaure à la valeur 

o", 88 ± o", 068. 
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Au Cap de Bonne-Espérance, Th. Maclear avait obtenu 
le nombre 

les deux résultats sont donc absolument concordants. 

En même temps, les astronomes de Santiago repre- 
naient aussi Tobservation des zones entre — 4^^ ^' 
— 45°3o' de déclinaison, observation qui s'étendait jus- 
qu'aux étoiles de g® grandeur. En i865, on avait obtenu 
environ lo ooo positions d'étoiles. 

Us réobservaient presque toutes les étoiles du Cota" 
logue de la Caille situées entre — 5o** et — 60** de dé- 
clinaison, ainsi que les étoiles du B. A. G. [British A»- 
sociation Catalogue)^ remarquables par la grandeur de 
leur mouvement propre soupçonné et un certain nombre 
d'étoiles circom polaires. 

De plus, pour répondre aux désirs exprimés par 
M. Winnecke, d'une part (' )i et par MM. Pierce, Gouldet 
Giliiss, d'autre part ('], M. Moesta institua à l'opposition 
de la planète Mars, en 1862, deux séries d'observations 
de cette planète, Tune avec le cercle méridien, l'autre à 
l'Équatorial de Fitz. Ces observations ont été publiées 



(*) Considérations concernant les observations méridiennes à 
faire pendant V opposition prochaine de Mars^ dans le but de dé' 
terminer sa parallaxe, (Mélanges mathématiques et astrono- 
miques^ tirés du Bulletin de l'Académie impériale des Sciences de 
Saint-Pétersbourg^ vol. III). 

(*) Ephemeris of stars proper for observation with the planet 
Mars near the opposition 1862, prepared at the United States 
naval Observatory* Washington, 18G2. 
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à Santisigo, en i863 ['), et leur combinaison avec celles 
faites à Washington et Upsala a conduit M. Hall (^) à 
adopter pour la parallaxe solaire la valeur S''^, 84* 

Nous devons encore signaler, parmi les nombreux tra- 
vaux faits par M. Moesta à Santiago, la série des obser- 
vations de comètes entreprises par lui de 1860 à i865, 
et surtout la découverte de la grande comète de i865 
[fig' 2), qu'il fit à l'œil nu, le 18 du mois de juillet, aux 
bains de Callina ( à 20 milles anglais au nord-est de San- 
tiago la Cordillère], très-peu après le coucher du Soleil et 
par un beau crépuscule. On trouve les dessins de cette co- 
mète et les éléments de son orbite dans le n** 1519 des 
Astronomische Nachrichten» 

Ce fut le dernier travail de M. Moesta : il obtint peu 
après du Gouvernement chilien un congé illimité pour re- 
venir en Europe réparer sa santé affaiblie, étudier les 
progrès obtenus depuis i852 par les astronomes euro- 
péens, et faire construire pour l'Observatoire de Santiago 
les instruments que ces progrès auraient nécessités. C'est 
ainsi qu'il envoya bientôt au Chili une grande lunette 
équatoriale construite par MM. Repsold, de Hambourg, et 
dont l'objectif, dùà Merz, ao™, aS d'ouverture; un baro- 
mètre et un thermomètre enregistreurs, ainsi qu'une 
série d'instruments magnétiques de la meilleure con- 
struction. 



(') Observaciones meridianas y micrometricas relativas al pla- 
neta Marte al tiempo de su oposicion en i86a, verificadas en el 
Observatorîo nacional de Santiago de Chile. 

(*) Washington astronomical and meteorological Observations 
for i863. Introduction, p. xlv et suiv. 
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Mais de sérieuses difficultés, et en particulier ralTuiblis- 
semant de sa vue, empêchèrent M. Moesta de retourner 
au Chili ; il résigna bientôt ses fonctions et se fixa à Dresde, 
où il s'occupe surtout de la réduction et de la mise en état 
de publication de toutes les observations faites à Santiago 
de 1860 à i865; il est vivement à désirer, dans l'intérêt 
de la Science, que le Gouvernement du Chili se décide à 
les faire imprimer. Les observations antérieures ont d'ail- 
leurs été toutes publiées en deux volumes, parus, l'un en 
1869, l'autre (à Dresde) en 1875, et qui ont pour titre : 
Obserfaciones astronomicas hechas en él Observatorio 
nacional de Santiago de Chile^ por el D' Carlos Guil- 
Icrme Moesta. » 

Nous ajouterons que depuis l'installation du nouvel 
Observatoire il s'y est fait une série régulière d'obser- 
vations météorologiques qui ont été publiées à part. 

Le successeur de M. Moesta fut un astronome chilien, 
M. J.-Ign. Vergara, qui avait assisté M. Moesta de 1859 
ài865. 
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CHAPITRE IL 



OBSERVATOIRE DE GORDOBA (Républiqae Argentine). 



I. 



FONDATION DB L OBSEEVÀTOIRE. — B.-J.-A. GOULD. 

Ttindis que les travaux de Lalande, Bessel, Weisse, 
Argelander et Garrington avaient conduit à des catalogues 
complets, fort exacts et comparables entre eux des étoiles 
de toute la partie du ciel comprise entre le pôle nord et 
le parallèle de 3 1 degrés de déclinaison australe, le ciel 
austral, au contraire, restait encore à peu près inexploré; 
et, pour se retrouver au milieu de ses constellations, l'as- 
tronome n'avait, il y a quelques années encore, que bien 
peu d'éléments. 

Au retour de son voyage à Tîle Sainte-Hélène, en 1677 
et 1678, Halley avait publié un catalogue contenant les 
positions de 34 1 étoiles australes ramenées à l'époque 
1677. Près de cent ans plus tard, F. Baily faisait impri- 
mer les positions de 9766 étoiles, observées par la Caille 
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au Cap de Bonne-Espérance, en 1761 et 1752, et rame- 
nées au commencement de 1760; plus tard parut le ca- 
talogue de Brîsbane, où se trouvent les positions de 
7885 étoiles observées de 1 822 à 1826, à Parametta ( Nou- 
velles-Galles du Sud) par S. Rumker et J. Dunlop et 
ramenées à Tépoque i835, mais dont un certain nombre 
appartiennent à Thémisphère nord. Vers i833, Johnson, 
observateur des plus habiles et des plus ingénieux, pu- 
bliait un catalogue contenant les positions de 3o6 étoiles 
australes, observées à Sainte-Hélène en i83o et i83i, et 
ramenées à l'époque i845. Enfin vint le catalogue fait 
de 1843 à 1847 P^^ Taylor à Madras, à i3 degrés au 
nord de Téquateur, catalogue qui donne les positions de 
I ioi5 étoiles, parmi lesquelles malheureusement 6000 en- 
viron seulement appartiennent à l'hémisphère austral. A 
ces catalogues purement stellaires, il convient d'ajouter 
les catalogues de nébuleuses et d'amas d'étoiles auxquels 
John Herschel consacra tant d'années. 

Mais, outre que ces différents catalogues renfermaient 
un bien petit nombre d'étoiles (12000), à peine un 
vingt-cinquième de toutes les étoiles utiles à connaître 
pour l'observation suivie des astres errants, aucune com- 
paraison sérieuse n'avait été faite entre eux, et les er- 
reurs mêmes des plus anciens n'avaient jamais été consta- 
tées ni complètement ni sûrement. 

Argelander, qui avait entrepris à Bonn la révision 
complète du ciel boréal, avait émis plusieurs fois le vœu 
que pareil travail fût exécuté pour l'hémisphère austral ; 
dans sa fameuse expédition, Gilliss l'avait entrepris, mais 
les mauvaises conditions de son installation équipée dans 
un autre but, le manque de personnel et les fatigues du 

2. 



- 18 - 

climat de Santiago, qui hâtèrent son départ, avaient bien 
limite son œuvre ( '). 

En 1862^ la question fiit agitée à la réunion annuelle 
de la Société royale astronomique de Londres. Les nom- 
breux observatoires que possède l'Angleterre dans Thé- 
misphère austral pouvaient, en concertant leurs efforts, 
rendre plus facile Texëcution de ce plan colossal : en se 
bornant^ comme l'avait fait Argelander, à la 9* gran- 
deur, il s'agissait, en effet, d'observer, chacune trois 
fois en moyenne, au moins 3oo 000 étoiles. Un Comité, 
composé de MM. Airy, Hind et Carrington, fat chargé 
par la Société de prendre toutes les mesures nécessaires à 
la réalisation de cette belle idée ; et trois ans après, en 
i865, ce Comité pouvait annoncer à la Société astrono- 
mique que trois Observatoires de l'hémisphère austral se 
consacraient à cette révision, faite d'après un plan com- 
mun : c'étaient l'Observatoire de Madras, pour toute la 
j)artie comprise entre Téquateur et le 4o* degré de décli- 
naison, celui de Melbourne pour la zone de — 4^® à 
— 80", et l'Observatoire du Cap de Bonne- Espérance 
pour toute la région polaire jusqu'à 10 degrés du pôle. 

A cette même époque, un astronome de Boston, M. Ben- 
jamin Astorpli Gould, ancien directeur de l'Observatoire 
Dudley, cherchait les moyens de conduire à bonne fin 



(*) Un premier catalogue, comprenant 1963 étoiles tirées des 
zones de Gilliss, a été publié en 1871 aux frais du Gouvernement 
des États-Unis, par les soins de M. le professeur Harkness, astro- 
nome de rObservatoire de Washington : le travail complet de 
Gilliss donne les positions de 3()/jo3 étoiles comprises entre le 
pôle sud et le parallèle de — a^^. 
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ridée émise par Argelander et prônée par la Société 
royale astronomique. Frappé des avantages qu'offre à 
l'astronome le climat de Cordoba, ville située à mi-chemin 
entre l'Atlantique et le Pacifique et exempte tout aussi bien 
des cyclones, si fréquents sur la côte de l'Atlantique, que 
des tremblements de terre qui désolent celle du Pacifique, 
il écrivit en i865 à M. Sarmiento, alors ministre de la 
République Argentine, pour lui faire part de son dessein, 
ainsi que pour lui demander la protection et l'appui du 
Gouvernement Argentin en faveur de l'expédition astro- 
nomique qu'il projetait et dont les amis de la Science en 
Amérique lui avaient promis de faire les fonds : Gould 
demandait enfin si, à son départ de Cordoba, l'établisse- 
ment qu!il aurait fondé serait repris par le Gouvernement 
et continué comme institution nationale. La réponse de 
M. Sarmiento fut des plus cordiales, mais elle concluait 
à une impossibilité actuelle, due à la guerre que la Répu- 
blique soutenait alors avec Lopez dans le Paraguay. 
D'ailleurs, le plan de M. Gould échouait en même temps 
par une autre raison : il ne parvenait pas à recueillir les 
fonds qui lui étaient nécessaires. Néanmoins, M. Sar- 
miento avait pris à cœur la réalisation de la proposition 
faite par M. Gould d'avoir à Cordoba un Observatoire na- 
tional : à cette époque aussi, le voyage de M. £m. Liais 
au Brésil remettait l'Astronomie en honneur dans ce 
grand empire ; l'Observatoire laissé par Gilliss au Chili 
venait d'être réinstallé (1862) sur des bases grandioses, 
le Pérou s'agitait pour fonder un Observatoire à Lima ; • 
aussi lorsque, en 1868, M. Sarmiento fut devenu Prési- 
dent de la République Argentine, l'un de ses premiers 
actes fut de proposer au Congrès l'érection d'un pareil 
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établissement : la proposition fut presque immédiatement 
adoptée, et, vers la fin de 1869, M. Goidd recevait de 
M, Avellaneda, ministre de Tlnstruction publique, une 
lettre dans laquelle le Gouvernement Argentin le chargeait 
d'installer un Observatoire national permanent et de le 
munir des instruments nécessaires. 

Heureusement, lors de sa tentative de i865, M. Gould 
avait commandé sous sa propre responsabilité, au célèbre 
Repsoldy de Hambourg, un cercle méridien de même 
puissance que celui dont s'étaient servis Bessel et Arge- 
lander et ayant une lunette de 54 pouces (i", 87 ) de foyer 
et 4» 5 pouces (o", 1 1} d'ouverture : cet instrument était 
alors presque terminé. En outre, il y avait dans les ate- 
liers d'Alvan Clark un excellent objectif de Fitz, de 
II pouces (o™, 28) d'ouverture; Gould l'acheta, le fit 
monter équatorialement et commanda une pendule à 
Tiède, de Berlin. M. Gould possédait aussi une petite lu- 
nette de 4 pouces {o™, 10) d'ouverture, montée équato- 
rialement ; le Coast-Survey des États-Unis mettait à sa 
disposition tous les instruments transportables dont il 
pourrait avoir besoin. De plus, l'Académie américaine de 
Boston lui abandonnait les fonds du prix Rumford, afin 
de lui permettre de fîiire construire un appareil destiné 
à l'étude de la lumière des astres ; il put avoir ainsi un 
photomètre stellaire ou Astrophotomètreàe Zôllner ( * ), que 
lui fournit M. Ansfeld, de Gotha, et un excellent spectre- 
scope de Merz et Mahler. 

D'un autre côté, l'Institution Smithsonienne, l'Obser- 



(* ) Voir Grundzuge einer (dlgemeinen Photometrie des Himmels; 
Berlin, 1861. 
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valoire naval, le Bureau du Nnutical Almanacy les prin- 
cipales Sociétés scientifiques d'Angleterre, les Observa- 
toires de Greenwich, Pulkowa et Leipzig, la plupart des 
astronomes d'Europe contribuèrent à former la biblio- 
thèque du nouvel établissement. 

En même temps, M. Gould s'assurait le concours de 
quatre jeunes élèves sortant des Universités de Philadel- 
phie et de la Nouvelle-Angleterre, qui devaient former le 
premier noyau des observateurs de TObservatoire de 
Cordoba. 

Toutes choses étant ainsi disposées, M. Gould quitta 
New-York le 28 mai 1870 et se rendit à Buenos^Ayres par 
la voie d'Europe: arrivé dans celte ville le îSaoût 1870, 
il se mit immédiatement en route pour Cordoba, qui se 
trouve à la limite occidentale de la Pampa. 

Environ à i mille de la ville, le sol s'élève subitement 
pour former une colline haute d'environ 1 20 pieds : c'est 
sur le plateau qui la couronne que M. Gould résolut d'é- 
tablir l'Observatoire. 

Les cabanes d'observation avaient été en grande partie 
faites en Améri(pie, il n'y avait plus qu'à les monter ; 
néanmoins le premier dôme ne fut terminé qu'en juillet 
187 1. On y installa immédiatement Téquatorial d'Alvan 
Clark ; en outre, la guerre de la France et de l'Allemagne 
et la fièvre jaune qui règne si souvent à Buenos- Ayres 
retardèrent beaucoup l'arrivée du cercle méridien : il ne 
fut monté qu'à la fin de mai 1872, si bien que les obser« 
valions régulières ne commencèrent réellement qu'au 
mois de septembre 1872. 

M. Gould avait occupé ses loisirs forcés à la construc- 
tion des cartes et du catalogue des étoiles visibles à l'œil 
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nu, dans le ciel de Cordoba, c'est-à-dire de lo d^rés an 
nord de Téquateur jusqu'au pôle sud. Argelander^ en 
1843, avait fait un travail analogue pour rhémisphère 
boréal ( ' ), et, pour un espace renfermant environ les 
huit dixièmes du ciel, il avait trouvé 3256 étoiles de la 
!''<' à la 6® grandeur; depuis, M. Heis a repris le travail 
d'Argelander, d'abord à Aix-la-Chapelle (i845) et plus 
tard à Munster; son catalogue, publié tout récemment 
(187?.), contient, pour une portion du ciel sensible- 
ment peu différente de celle d'Argelander, 3 139 étoiles 
de la i"^ à la 6® grandeur ('). En adoptant le nombre de 
M. Heis, on peut en conclure avec assez de probabilité 
que la moitié boréale du ciel renferme 49^9 étoiles de la 
i" à la 6® grandeur. Ce nombre d'étoiles visibles dépend 
évidemment de la pureté du ciel où l'on observe : or, à 
Cordoba, la transparence du ciel est telle que le catalogue 
de M. Gould, auquel il a donné le titre ai Uranometria 
Argentlna, renferme 7670 de ces étoiles pour la moitié 
australe du ciel. UUranométrie Argentine contient en 
réalité 8522 étoiles, dont 852 sont , comprises entre 
l'équateur et le parallèle de 10 degrés de déclinaison 
nord. 

En même temps qu'il faisait les observations nécessaires 
à Y Uranometrla^ M. Gould procédait à une révision com- 
plète des limites et de l'arrangement des constellations du 
ciel austral. Partageant complètement les idées émises 



') Uranometria Nova. 

(*) Le Novus Atlas cœlestis de M. Heis renferme en réalité 
les positions de 4701 étoiles; mais cet astronome ne s'est point 
arrêté à la 6* grandeur, il a été jusqu'à la 6*, 6 grandeur. 
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autrefois à cç sujet par sir John Herschel ( * ) et que cet 
illustre astronome avait déduites de sa longue étude de 
cette partie du firmament ('), M. Gould forma autant 
que possible les limites de chaque constellation par des 
méridiens et des parallèles, et il fut assez heureux pour 
pouvoir atteindre ce but sans apporter de grands chan- 
gements dans la nomenclature des principales étoiles. 

II. 

OBSERVATION DES ZONES. — PHOTOGRAPHIE ASTRONOMIQUE. 

Comme nous l'avons déjà dit, les observations régu- 
lières des zones commencèrent à la fin de Tannée 1872. 
Dès Forigine, M. Gould s'est attaché à rendre son travail 
indépendant des catalogues faits antérieurement : dans ce 
but, chaque zone est accompagnée de l'observation des 
étoiles horaires et circompolaires destinées à donner les 
positions absolues des étoiles qu'elle renferme. Celles de 
ces zones qui renferment le plus d'étoiles en contiennent 
2g3; le nombre moyen par zone est de i4o, ce qui fait 
environ une étoile par intervalle de vingt et une secondes 
de temps. 

Une pareille rapidité dans l'exécution ne peut s'allier 



(*) Ou the advantage to be obtained bjr a revision and r car ran- 
gement of the constellations, with especial référence the those 
of the Southern hémisphère and on the principles upon wich such 
rearrangement ought to be conducted {J^Iemoirs of the Roj-al As-- 
tronomical Societj^, \o\. Xll). 

(•) Foir V Astronomie pratique et les Observatoires, Deuxième 
Partie^ p. 71 et buîv. 
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à robservation par Tœil et Foreille ; aussi toutes les as- 
censions droites sont-elles observées chronographique- 
ment, comme cela se fait d'ailleurs aujourd'hui presque 
partout : un assistant fait d'ailleurs les lectures aux mi- 
croscopes des cercles divisés et inscrit la grandeur et le 
groupe de chaque étoile, ainsi que Theure approximative 
de l'observation, afin de faciliter la combinaison ultérieure 
de ces résultats avec ceux donnés par le chronographe. 

Quoique le climat de Gordoba n'ait pas répondu com- 
plètement à l'attente de M. Gould(*), l'ardeur et le liâe 
des observateurs furent tels, qu'au bout de la première an- 
née on avait observé 429 zones, contenant 56 280 étoiles 
et que, le 8 septembre 1875, le travail que s'était 
proposé M. Gould était complètement terminé. On avait 
passé en revue toute la portion du ciel austral comprise 
entre le aS* et le 80® degré de déclinaison, observé en 
tout 754 zones et fait un peu plus de loSooo observa- 
tions. Quant à la calotte sphérique polaire, d'étendue de 
10 degrés, qui était laissée de côté, elle a été complète- 
ment étudiée par Gilliss à Santiago et Stone au Cap de 
Bonne-Espérance ('); M. Gould a donc cru pouvoir la 
considérer comme entièrement connue par ces obser- 
vations. 



(*) M. Gould, sachant que ce pays était sans pluie pendant six 
mois de l'année, croyait que le ciel était pendant cet intervalie 
presque constamment pur, tandis qu'au contraire le nombre de 
nuits claires n'y est guère plus considérable qu'aux États-Unis. 

(*) Voir l'Astronomie pratique et les Observatoires en Europe 
et en Amérique, deuxième Partie» Ecosse^ Irlande et Colonies ofi- 
glaises, p. 70 et suiv. 
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Comme nous l'avons déjà dit, afin de rendre les obser- 
vations de zones complètement indépendantes des catalo- 
gues antérieurs et leur permettre de conduire à des po- 
sitions absolues, on devait à l'origine faire pour chaque 
zone, en outre des observations de nadir, niveau et col- 
limation, celles de cinq à six étoiles tant équatoriales que 
circompolaireSy prises autant que possible dans V Uranomé- 
trie : on aurait obtenu ainsi un catalogue de 3ooo étoiles 
environ, qui toutes auraient été observées quatre ou cinq 
fois avec tout le soin possible. Mais, en 1874, lors du 
voyage que fit M. Gould aux États-Unis, le travail des 
zones fut forcément interrompu; pour occuper alors les 
loisirs de ses assistants, cet astronome décida d'employer, 
pendant son absence, le cercle méridien à la formation 
d'un catalogue beaucoup plus considérable d'étoiles fon- 
damentales. Le travail a d'ailleurs été continué même 
après son retour, si bien qu'aujourd'hui ce catalogue ren- 
ferme les positions de près de 10 000 étoiles, repères 
véritables par rapport auxquels on fixe les positions de 
toutes les autres. 

En dehors de ces travaux qui avaient décidé son séjour 
à Cordoba, M. Gould avait le plus vif désir d'en faire 
exécuter d'autres non moins importants et non moins 
utiles. Nous avons décrit plus haut (*) les méthodes ingé- 
nieuses qu'emploie M. Rutherfurd pour obtenir, par la 
Photographie, des reproductions d'amas ou groupes 
d'étoiles sur lesquelles les mesures les plus délicates sont 



(*) Voir troisième Partie, Observatoire de M, Rutherfurd^ 
p. 148 et suivantes. 

3 
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possibles et qui donnent ainsi fort exactement les diffé- 
rences d'ascension droite et de déclinaison de ces étoiles, 
différences dont les mesures directes auraient exigé cent 
et deux cents fois plus de temps. M. Gould avait été as- 
socié à ces travaux ; le premier, il avait soumis au calcul 
les résultats de ces mesures et avait déterminé les posi- 
tions- relatives des étoiles principales du groupe des 
Pléiades et de celui de Praesepe. Pour lui permettre de 
continuer ces belles études, M. Rutherfurd lui avait 
confié une grande lunette munie de deux objectifs diffé- 
rents, l'un pour l'observation directe, l'autre pour la 
Photographie; mais, si l'observation photographique 
épargne beaucoup de temps, elle exige en revanche des 
déboursés assez considérables, et tous les fonds de l'Ob- 
servatoire étaient absorbés parles autres travaux; il fal- 
lait en outre à M. Gould un aide çxercé. Sa famille lui 
fournit l'argent qui lui était nécessaire, et M. Rutherfurd 
lui envoya un jeune photographe de New- York qu'il 
avait instruit et mis au courant lui-même ; mais, lorsqu'à 
l'arrivée de ce dernier, le D'"Sheliack, on déballa l'objectif 
photographique, on s'aperçut que la lentille de flint était 
cassée en deux, et tous les efforts pour la restaurer furent 
inutiles. II fallut en commander une autre à M. Fitz, de 
New- York. 

D'un autre côté, le mouvement d'horlogerie n'avait 
point une marche suffisamment régulière, et l'on dut aussi 
le remplacer. Pendant ces retards et délais forcés, 
M. Shellack quitta l'Observatoire, nouvelle source de dif- 
ficultés. Mais M. Gould ne perdit point courage; au com- 
mencement de 1875, le nouvel objectif de l'équatorial 
était arrivé à Cordoba, un bon mouvement d'horlo- 
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gerie conduisait l'instrument, et M. Heard remplaçait 
M. Shellack. 

On se mit aussitôt à l'œuvre, et, le 8 septembre iSyS, 
on avait obtenu soixante-dix bonnes épreuves, donnant 
les images de 24 amas stellaires différents et de plusieurs 
systèmes doubles. Sur Tune de ces épreuves, celle qu 
donne l'image de l'amas H. 323, on voit 102 étoiles. 

M. Heard a obtenu aussi des photographies de Mars, 
sur lesquelles les détails de la surface de la planète sont 
presque aussi bien définis que par l'observation directe; 
de même il a pu prendre des épreuves de la planète télés- 
copique Eurydice (75) et de ses étoiles de comparaison, en 
vue de collaborer au système d'observations préconisé 
par M. Galle pour obtenir une valeur exacte de la paral- 
laxe solaire. C'est là une idée fort originale et qui de- 
manderait à être poursuivie; les résultats auxquels elle 
a pu conduire ne nous sont point encore parvenus. 

Il convient d'ailleurs de dire que des mesures directes 
sont faites à l'équatorial pour obtenir par une autre voie 
les positions relatives des étoiles qui composent les diffé- 
rents groupes stellaires que l'on étudie par la Photo- 
graphie. 

Nous ajouterons, pour terminer la liste des travaux 
astronomiques de l'Observatoire de Cordoba, que 
M. Gould a, lui aussi, coopéré par l'observation de la 
planète Flora à la détermination de la parallaxe solaire; 
et que, par des observations faites concurremment avec 
M. Vergara, à Santiago, et M. Moesta, à Buenos- Ayres, il 
a déterminé les différences de longitude de ces trois 
points. 

Enfin dix-sept stations météorologiques ont été instal- 
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lées dans la République Argentine ; elles possèdent toutes 
un baromètre anéroïde et un baromètre à mercure, des 
thermomètres, anémomètres, girouettes et pluviomètres; 
les observations s'y font d'ailleurs suivant un plan 
commun. Quoique leurs ressources instrumentales soient 
encore très-limitées, ces stations n'en rendent pas moins 
déjà de. grands services en accumulant, sur le climat de 
cette partie de l'univers, des renseignements qui jusqu'ici 
faisaient complètement défaut. 

Le personnel de l'Observatoire de Cordoba se compose 
actuellement de MM. John Thomas, Heard et Eug. Bach- 
mann assistants, et de MM. Latzina et Bigelow calcu- 
lateurs. 
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CHAPITRE m. 

OBSERVATOIRE DE RIO DE JANEIRO. 



A la fin du siècle dernier, les missionnaires portugais 
déterminèrent la longitude et la latitude de la ville de 
Rio de Janeiro, mais le Brésil n'y posséda un Observatoire 
que bien longtemps après la déclaration de l'indépen- 
dance, sous le règne de l'empereur actuel don Pedro IL 

A Touest de Timmense baie de Rio de Janeiro, la plus 
belle de l'univers, se détache au premier plan, tout à fait 
sur le bord de la mer, la colline du Morro do Castello, 
dont le sommet est presque entièrement occupé par un 
vaste établissement que les jésuites y ont fait construire 
autrefois. C'est sur la belle terrasse de cet ancien cou- 
vent qu'en i845 don Pedro intalla l'Observatoire de 
Rio de Janeiro [fig. 3). 

Son premier directeur fut M. Soulier de Sauve; peu 
expérimenté sur les choses de l'Astronomie, il paraît avoir 
fait bien peu de travaux. 

Le général Antonio Manoel de Mcllo le remplaça en 
i85o, mais il n'imprima pas une activité beaucoup plus 

3. 
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J^SSo, une lunette (o'",!! d'ouverture), m 
3iea (i",20 de diamètre) et un équatoml 

Fig. 4- 



cercle méi 
o'M6 do 



1 




É«lip.O do iSGJ. (Dcssi.! da M. Lu.h.) 

ferture) provenant des ateliers de Dollond ; mais ces deux 

s instruments n'avaient Jamais élé installés. 

Le seul travail astronomique réel de l'Observatoire avait 

tonsistd dans la publication assez régulière d 'éph cm é rides 

■BtroDomiques destinées à la marine brésilienne et publiées 
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sous le titre : Ephemerides do impérial Observatorio astro- 
nomico do Rio de Janeiro, 

Nous devons dire cependant que, depuis i85i, on 
fit à rObservatoire une série importante et continue d'ob- 
servations météorologiques commencées d'abord avec les 
instruments ordinaires (baromètre de Fortin, psychro- 
mètre d'August et hygromètre de Regnauit) et efiPectuées 
d'heure en heure, de 6 heures du matin à 6 heures du 
soir; ces observations furent complétées, en i858, par 
l'adjonction aux instruments précédents d'un anémomètre 
de Combes, pluviomètre de Babinet, actinomètre et atmî- 
doscope de Lerebours, pyrhéliomètre de Pouillet et, 
enfin, d'un excellent météréographe de DoUond, contenant 
baromètre, thermomètre, hygromètre, pluviomètre, éva- 
poromètre, électromètre et anémomètre pour la vitesse 
et la force (ces derniers n'ont jamais fonctionné). Les ré- 
sultats de ces observations ont été publiés régulièrement 
sous le titre : Annales meteorologicas do Rio de Janeiro, 

Mais l'Observatoire de Rio de Janeiro n'a réellement pris 
rang parmi les établissements astronomiques sérieux que 
depuis l'époque ou il a été placé sous la direction de 
M. Em m. Liais, ancien astronome de l'Observatoire de Paris. 

Chargé, en i858, par le Ministère de l'Instruction pu- 
blique de France, d'une mission scientifique au Brésil, 
M. Liais était arrivé à Rio de Janeiro au moment où le 
Gouvernement impérial préparait l'expédition qui devait 
aller observer à Paranagua (à 3 degrés environ au sud 
de Rio) l'éclipsé totale du Soleil du 7 septembre i858; 
sur l'invitation du Gouvernement impérial, il se joignit à 
la Commission brésilienne. L'observation de ce beau phé- 
nomène permit à M. Liais de démontrer que la couronne 
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solaire est dae h l'atmosphère qui environne le Soleil, 
conséquence qu'il put vérifier plus tard, lors de l'éclipsé 
totale du 25 avril i865 [fig. 4)» éclipse qu'il observa à 
l'Observatoire mérae de Rio. 

Justement apprécié par S. M. l'Empereur du Brésil, 
M. Liais ne revint en France qu'avec le dessein de re- 
tourner bientôt au Brésil et de s'y fixer définitivement. 
De i86o à 1870, il parcourut en tous sens ce vaste em- 
pire, étudiant ses mœurs et ses productions, résumant 
et dirigeant les travaux de révision de la carte des côtes 
du Brésil, et ne négligeant pas pour cela ses travaux de 
prédilection, les travaux astronomiques. 

C'est ainsi qu*à son Observatoire temporaire d'Olinda 
il découvrit, le 26 février 1860, près de l'étoile de 
la Dorade, une comète double (comète I, 1860) (•), 
dont il poursuivit l'observation jusqu'au i3 mars. Il 
observa de même à Rio la grande comète de 1860. 
(comète III, .1860), qui apparut soudainement à l'ho- 
rizon, tant en France que dans le midi de l'Europe, 
vers le 9.2 juin de cette année. L'année suivante, il étudia 
avec grand soin la belle comète (comète II, 1861) décou- 
verte le 26 mai à Sydney, et dont la queue mesurait le 
1 1 juin , à Rio de Janeiro, plus de 4o degrés de lon- 
gueur (fig, 5). M. Liais a cru pouvoir déduire de l'en- 
semble des observations qu'il a faites sur cet astre que, 
dans la matinée du 2g juin, la Terre avait traversé un 
peu latéralement la queue de cette comète, dont la largeur 
était alors de plus d'un million de lieues. 



(*) Astronomische Nachrichten, n® 1248. 



l 
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A la mort du commandant Aguihr, 

M. Liais fut chargé par S. H. l'Ein- 

percur du Brésil de prendre la Jirec- 

lion de l'Observatoire de Rio de Ja- 

Presque tout élait h faire pour pla- 
cer cet établissement au rang que lui 
permettait de prendre la libéralité de 
l'Empereur, ainsi que pour imprimer 
à SCS travaux une marche scientiiique 
et réellement utile. 11 fallait, en pre- 
mier lieu, installer convenablement les 
anciens instruments et compléter l'ou- 
tillage de l'Observatoire, en second 
lieu pourvoir au recrutement du per- 
sonne que nécessite tout Observatoire 
important. Eii ce qui concerne les in- 
struments, M. Liais a déjà obtenu des , 
résultats im|>ortant3. A la date du 
23 octobre 1875 ('), l'outillage as- 
tronomique de robservatoire de Hin 
de J;ineirn était formé des appareils 
suivants : 

1° Une lunette méridienne de Dol- 
Innd de 4 pouces (o™. 1 1 ) d'ouverture, 
munie d'un micromèli-e et de colli- 
mateurs, dont l'un a 1 1 mètres de 
foyer. 


t' ) Ces rppiiPieiiemanls nous ont élê oblî- 
(■ciniineni communîquÉa par M. Liaii. 


^^ 


^ 
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2** Un cercle méridien de Dollond, de i", 20 de dia- 
mètre muni de collimateurs, d'un bain de mercure et 
d^un oculaire nadiral : cet instrument peut aussi coUimer 
dans la direction du zénith , à l'aide d^une petite lunette 
mobile placée au-dessus, et qu'on amène à la verticalité au 
moyen d'un bain de mercure; en outre, il est muni, sui- 
vant son axe, d'un appareil collimateur destiné à vérifier 
si la rotation de Taxe optique se fait rigoureusement dans 
un plan, et à mesurer les déviations quand elles ont lieu, 
afin de pouvoir en corriger les observations. 

3® Un instrument dans le premier vertical, de 4 pouces 
(o™, 1 1 ) d'ouverture, muni, suivant son axe , d'un coUi- 
mateur qui coUime, soit directement sur le cercle méri- 
dien, soit ( ' ) sur le collimateur mire ou le collimateur à 
long foyer de ce même cercle. 

Cette disposition permet de déterminer le méridien des 
deux instruments en combinant leurs observations : un 
pareil résultat est très-important à obtenir dans les 
stations équatoriales de riiémisphère austral, où l'on 
manque presque toujours d'étoiles circompolaires obser- 
vables à la fois dans leurs deux passages de la même 
journée. 

Cette lunette zénithale est , d'ailleurs , munie de deux 
collimateurs, d'un micromètre, et se rectifie en outre 
sur le bain de mercure, comme tous les autres instru- 
ments de l'Observatoire. 

4® Un instrument azimutal de grandes dimensions, 
construit à Rio même, dans les ateliers de José Maria dos 



(' ) On rend alors la lunette verticale et l'on ouvre le cube cen- 
tral de riustrument. 
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Reis, sur les indications de M. Liais (*), et analogue à 
celui que cet astronome avait installé en 1860 dans son 
Observatoire temporaire d'Olinda (^). 

Cet instrument azimutal n'existant nulle part ailleurs, 
nous le décrirons avec quelques détails. 

Une lunette C [fig- 6), de 1™, 20 de foyer, se meut dans 
un plan vertical autour d'un axe creux horizontal ren- 
fermant une autre lunette E de petite dimension, que 
nous appellerons lunette collimateur. Ce système est porté 
par une sorte de double chariot C, F, qui tourne autour 
d'un fort pilier vertical central, de manière que la lu- 
nette collimateur soit toujours dirigée vers le centre de ce 
pilier, et qui se meut au-dessus d'un plateau métallique 
divisé, de i™,20 de diamètre, et muni de vis calantes. 
La partie C du chariot est munie d'un appui qui reçoit 
une seconde lunette collimateur D, possédant de petits 
mouvements de rappel qui lui permettent de viser exac- 
tement l'axe de la lunette collimateur E. Enfin , le pilier 
central porte un petit théodolite répétiteur en azimut B, 
dont la lunette peut viser sur l'une quelconque des lu- 
nettes D et E, et. qui porte en outre perpendiculairement 
à son axe optique des ouvertures assez larges (qu'on 
peut d'ailleurs fermer à volonté) et à travers lesquelles 
on peut viser la lunette D sur la lunette E, après avoir, 
au préalable, amené la lunette B dans une direction sen- 



( *) Azimutal invençào do Illm D' Emmanuel Liais, e proprietadc 
de José Maria dos Reis (Rio de Janeiro, 1873). 

(•) Voir V Espace céleste et la nature tropicale, par M. Emm. 
Liais, p. 288 et suiv. 

Les Obs.t III. 4 
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siblement perpendiculaire à Taxe commua des deux lu- 
nettes D et £. 

Les observations se font de la manière suivante : On 
dirige la lunette C sur le corps céleste dont on veut 
observer l'aziniiut, et on Tarrête fixement sur le plateau 
lorsque l'astre est à l'entrée du champ. Un fil azimutal mo- 
bile sert alors à pointer l'astre un grand nombre de fois 
pendant qu'il parcourt le champ, en même temps qu'on 
note l'heure de chaque pointé. On en déduit aisément 
l'instant du passage réel de l'astre par l'axe optique de 
l'instrument, instant déduit ainsi d'un grand nombre 
d'observations et par conséquent obtenu avec une grande 
précision. Reste donc seulement à connaître l'azimut de 
l'axe optique dans l'espace : c'est ce que l'on obtient à 
l'aide du théodolite B, en le pointant successivement sur 
la lunette £ et sur une mire éloignée placée à demeure, 
et dont on a déterminé l'azimut une fois pour toutes; cet 
angle peut d'ailleurs être obtenu autant de fois qu'on le 
veut en ajoutant la somme des arcs sur le limbe du ihéo- 
dolite comme dans tous les instruments répétiteurs. 

Quant à la lunette D, qu'on a dû enlever pendant 
toutes ces opérations pour faciliter la manœuvre, elle 
sert à obtenir l'horizontalité de Taxe de la lunette C, ou 
mieux, à déterminer à chaque instant son inclinaison par 
rapport à l'horizon ; on a d'ailleurs déterminé simulta- 
nément, au moyen d'un bain de mercure, la position du 
(il mobile du micromètre qui correspondait à la vertica- 
lité de Taxe optique. 

Nous ajouterons que, pour diminuer autant que pos- 
sible les équations personnelles, on emploie le système 
de pointé micrométrique suivant : la vis du micromètre, 
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qui est guidée par une manivelle, a une tête de grand dia- 
mètre et portant, au lieu de traits pour marquer les 
divisions , des buttoirs en saillie qui n'occupent qu'un 
dixième ou un vingtième de la largeur d'une division ; 
dans le mouvement de rotation de celte vis, ces buttoirs 
établissent un courant électrique en rencontrant un petit 
ressort. 

Sur une bande de papier qui se déroule d'un mouve- 
ment continu s'inscrivent automatiquement, au moyen 
de quatre pointes, les secondes et les minutes de la pen- 
dule, les instants où chacune des divisions de la roue passe 
soùs le ressort et ceux où un tour entier a été effectué. 
Une cinquième pointe est commandée par le top même 
de l'observateur. Voici comment se fait l'observation : 
l'observateur amène le fil du micromètre à bissecter l'astre 
et l'y maintient par un mouvement continu et régulier de 
la manivelle; chaque fois qu'il trouve son pointé bon et 
tant qu'il trouve l'astre bien bissecté, il établit le courant 
électrique de la cinquième pointe. Il ne reste plus alors 
qu'à rechercher sur la bande de papier quelles étaient les 
divisions du micromètre qui, pendant ce temps, passaient 
sous l'index , et les heures précises de ces passages ( • ) . 

Ces quatre instruments ne sont pas d'ailleurs absolu- 
ment indépendants les uns des autres : ils peuvent, quand 
on le veut, être rendus solidaires les uns des autres, et se 
prêter ainsi un mutuel appui. Ainsi ils peuvent tous 



(*) Sur la valeur relative des divers modes de pointé avec le 
théodolite et sur les équations personnelles , par M. Emm. Liais 
( Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences\ t. XLIX, 
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quatre collimer les uns sur les autres; de cette manière, 
le méridien n'entre qu'une seule fois comme inconnu 
dans les équations fournies par les observations faites 
avec les quatre instruments. 

Il en résulte plusieurs méthodes remarquables, tant 
pour déterminer la latitude absolue de TObservatoire que 
pour obtenir les déclinaisons absolues des étoiles sans avoir 
à craindre l'influence de la réfraction et des flexions (•). 

A ces instruments méridiens qui forment , on le voit, 
un tout complet, il faut ajouter : 

5"* Un grand équatorial de Dollond, dont l'objectif, du 
à MM. Henry frères de Paris, a o"*, 25 d'ouverture. 

6** Un second équatorial de 6 pouces (o'*,i6) d'ou- 
verture, placé sous une cabime roulante , et que Ton dé- 
couvre complètement pour l'observation. Cet instriunent 
est surtout destiné à la recherche des comètes et à la pho- 
tographie du Soleil; il possède d'ailleurs un micromètre 
de position complet. 

7° Un petit équatorial de o™,o8 d'ouvertiu*e et à grand 
champ pour la révision rapide du ciel austral lors de la 
recherche des comètes. 

8® Enfin, une lunette zénithale de Porro avec son ingé- 
nieux système de micromètre. 

Ajoutons que tous les instruments sont reliés à un 
même chronographe sur lequel s'inscrivent toutes les 
observations. 



(•) Une détermination récente de M. Manuel Pereira Reis 
donne, pour latitude de l'Observatoire, la valeur 20®r)4'23'',7, 
valeur -qui, d'après M. Liais, ne peut être en erreur de plus 
de i". 
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Tels sont les instruments installés aujourd'hui et déjà 
en fonction. Dans peu de temps l'Observatoire s'enri- 
chira de deux autres appareils tout spéciaux qui sont 
encore en construction à l'heure actuelle et dont nous 
dirons quelques mots. . 

C'est d'abord un altazimut gigantesque, dont la lu- 
nette aura i4 pouces (o", 37) d'ouverture; il sera muni 
d'un collimateur dans l'axe et d'un système complet de 
collimateurs. 

Ce bel instrument se construit dans les ateliers de l'Ob- 
servatoire, les principales pièces ayant été fondues et 
préparées dans les ateliers de l'arsenal de la Guerre. 

Le second instrument est le cœlestat, construit à Pa- 
ris par M. Secrétan. Cet appareil, analogue au sidéro- 
stat ('), est disposé de manière à pouvoir renvoyer dans 
une direction fixe les rayons provenant d'un point quel - 
conque du ciel, ce qui est impossible avec le sidérostat. 
On emploie, dans ce but, deux miroirs au lieu d'un seul, 
et l'on a eu soin d'adopter une combinaison des miroirs 
telle, que jamais les rayons lumineux ne font, avec la 
normale à chacun d'eux, un angle supérieur à 3o de- 
grés ; l'influence des défauts que peuvent avoir les miroirs 
est ainsi considérablement diminuée. 

Le mouvement d'horlogerie qui conduit les miroirs du 
cœlestat est, comme ceux de Foucault, à vitesse constante ; 
mais, au moyen d'un simple changement de poids, on 
peut faire varier cette vitesse de façon à régler l'appareil 
sur un astre quelconque, étoile, soleil, lune ou planète. 



(*) Voir Brunnow, Astronomie pratique, par M. C. André, 
p. 3o4 et suiv. 

4. 
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Les instruments qui servent à utiliser le cœlestat sont 
deux télescopes de o"*, 4© d'ouverture, l'un en verre noir 
pour l'observation du Soleil , l'autre en verre argenté 
pour les étoiles et les planètes. Le cœlestat est surtout 
destiné aux études d'Astronomie physique, et en parti- 
culier aux études spectroscopiques. 

L'Observatoire possède, en outre , une collection com- 
plète d'instruments magnétiques enregistreurs, et un ap- 
pareil enregistreur automatique pour la Météorologie^ qui 
est dû à Dollond, de Londres. 

Quoique l'installation soit à peine terminée, les travaux 
d'Astronomie ont déjà été commencés. On a fait, en juil- 
let et août 1875, une série importante d'observations de 
Mars en opposition, par la méthode que M. Liais avait 
déjà appliquée en 1860 au même phénomène, et en vue 
de déterminer la valeur de la parallaxe solaire. M. Liais 
a été conduit à la valeur 8",78. 

L'étude complète et systématique des instruments a 
été poursuivie avec activité. On a commencé le Catalogue 
des étoiles fondamentales de l'hémisphère sud ; on a fait, 
en décembre 1876, des observations suivies de la décli- 
naison du Soleil (qui était alors près du zénith), afin de 
servir à la détermination de l'obliquité de l'écliptique, 
ainsi qu'une série d'observations à l'azimutal, en vue 
d'obtenir la valeur de la constante de l'aberration. 

L'Observatoire est en outre chargé de diriger les tra- 
vaux relatifs à la formation de la carte de pnkîision de 
l'Empire, à la mesure des méridiens et des parallèles, et 
à la détermination de l'ellipsoïde osculaleur de la surface 
terrestre dans la région du Brésil. 

L'un de ses astronomes, M. Manoel Pereira Reis, a 
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déjà déterminé la différence de longitude et de latitude 
entre l'Observatoire de Rio et « Barra do Pirahy >» ; il a 
appliqué, dans ses observations, quelques-uns des per- 
fectionnements imaginés par M. Liais, et en particulier 
celui qui permet de transformer une lunette méridienne 
en lunette zénithale, dont l'idée première est d'ailleurs due 
à M. Faye (•). 

Si l'on ajoute à cela les études d'Astronomie physique, 
si nombreuses et si utiles, on verra que le programme de 
l'Observatoire de Rio de Janeiro est des plus vastes et 
des mieux conçus. Il n'est que justice d'ailleurs de dire 
que S. M. don Pedro, à qui l'on doit la réorganisation 
récente de cet établissement, en suit les travaux avec le 
plus grand soin et lui assure une dotation considérable. 



(*) Determinaçào dos differenças de latitude e de longitude 
entre o impérial Observatorio astronomico do Rio de Janeiro e a 
barra do Pirahy, par Manoel Pereira Reis. Rio de Janeiro, 1877. 
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CHAPITRE IV. 



OBSERVATOIRE DE LIMA (Pérou). 



En 1866, le gouvernement péruvien ch.irgea M. Ca- 
bello de fonder un Observatoire à Lima. Après un assez 
long sëjour en Europe , M. Cabello fit construire à Paris, 
dans les ateliers de M. Eichens, les instruments qui de- 
vaient former l'outillage du futur établissement. C'é- 
taient un cercle méridien, dont la lunette a 7 pouces 
(o'",i9) d'ouverture libre (yf^. 7); une lunette méri- 
dienne de même puissance; un chercheur de comètes 
de la même ouverture et un équatorial de ioP,5 
(o*",28) [Jîg. 8), semblables à ceux qui avaient été con- 
struits pour l'Observatoire de Marseille. 

Le cercle méridien de Lima était le premier construit 
en France sur ce modèle ; nous entrerons à ce sujet dans 
quelques détails. 

Le corps de la lunette est entièrement en bronze et il 
est soigneusement travaillé à l'intérieur et a Textérieur, 
afin de donner une symétrie parfaite à toutes les jwrties 
de l'instrument. 
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L'axe, long de i",32, se compose d*un cube central 
le o™, 36 de côté, terminé sur ses deux faces opposées 
)ar des cônes tronqués portant, à leurs extrémités, des 
ourillons en acier trempé de o"*, 07 de diamètre et de 
)"*,o8 de long; ceux-ci sont encastrés à chaud dans le 
îorps de Tintrument, et leurs parties libres ont été soi- 
gneusement travaillées, de façon que les parties frottantes 
brment deux surfaces parfaitement cylindriques et de 
liamètres aussi peu différents que possible. 

Les coussinets sont en bronze et chacun d'eux reçoit 
ion tourillon sur les deux segments d'une surface cy- 
indrique interrompue à la partie inférieure. Ces coussi- 
lets sont portés sur deux plaques massives en bronze 
ju'on peut déplacer latéralement; et, comme l'une d'elles 
5St légèrement taillée en coin, ce déplacement permet de 
*ectifier à la fois l'inclinaison et l'azimut de l'instrument. 

Deux autres faces du cube portent, encastrés sur elles, 
Jeux longs cônes tronqués d'une longueur totale de 2™, 35, 
ittx extrémités desquels sont fixés d'une part l'objectif, 
l'autre part l'oculaire. 

Perpendiculairement à l'une et symétriquement par 
rapport au cube central, sont fixés deux couples de 
cercles très voisins; l'un, de 1" de diamètre, est divisé 
ivec soin et sert à la lecture des déclinaisons; l'autre, 
un peu plus grand et placé entre le cube et le cercle pré- 
cédents, permet de fixer l'instrument dans une position 
déterminée à l'aide d'une pince commandée par une ma- 
nette. Une seconde manette commande une vis de rappel 
et sert a communiquer à l'appareil des mouvements lents 
dans les deux sens. La graduation est portée sur une 
lame d'argent de 8*""™ de largeur, incrustée dans la face 
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du cercle divisé qui regarde le pilier et formant une sur- 
face conique de grande ouverture, dont les génératrices 
vont en divergeant vers ce pilier ; les divisions sont espa- 
cées de 5' en 5' et la chiffraison s'arrête aux degrés. 

La lecture se fait au moyen de six microscopes qui 
traversent obliquement un des piliers et dont les six ocu- 
laires convergent dans un espace de o",6o. C'est une 
disposition analogue à celle qu'a employée autrefois 
M, Airy, à FObservatoire de Greenwich (*). 

Enfin le micromètre, qui porte seize fils verticaux et 
trois couples de fils horizontaux mobiles, est muni d*un 
éclairage donnant les fils noirs sur un champ brillant et 
les fils brillants sur un champ noir. 

Malheureusement les révolutions, si fréquentes dans ce 
pays, ont empêché de donner suite au projet primitif. 
Les instruments sont encore actuellement dans leurs 
caisses, et rien ne fait espérer qu'on entreprenne pro- 
chainement la construction de rObservatoû'e lui-même. 
Cette lacune est très- regrettable , et nous serions heureux 
si le récit que nous avons fait des efforts tentés dans les 
pays voisins et des résultats qui y ont déjà été obtenus 
pouvait servir en quelque chose à Tutilisation des beaux 
instruments que possède le gouvernement péruvien. 



(*) Astronomical observations of the Royal Observatorjr Green- 
wich, t. XII, Appendix I, 
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CHAPITRE V. 



LES INSTITUTIONS MÉTÉOROLOGIQUES AUX ÉTATS-UNIS. 



l'iiSSTITUTION SMITHSONIENNE. 



Il est impossible de parler des établissements météoro- 
logiques aux États-Unis sans citer en première ligne 
VlnstUution smithsonienney qui a eu pendant plus de 
trente ans la haute direction des observations dans ce 
pays, et qui en avait fait, jusqu'en ces derniers temps, 
Tobjet principal de ses occupations. 

Gomme on le sait, cette institution célèbre doit son 
existence à l'Anglais James Smithson, descendant des 
ducs de Northumberland, qui à sa mort, en 1 828, avait 
laissé l'usufruit de sa fortune à son neveu, à condition 
qu^après lui elle reviendrait aux États-Unis d'Amérique, 
« pour fonder, sous le nom à^ Institution smithsonienne, 
un établissement destiné à favoriser le développement de 
la Science parmi les hommes ». Par décret du i" juil- 
let i836, le Congrès accepta ce legs, qui montait alors, 
tout compris, à SsSoooo francs (65oooo dollars). En 

5 
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outre de ce fonds, dont les revenus seulement sont em- 
ployés sans que l'on puisse toucher au capital, le Congrès 
a dépensé plus de 2 25oooo francs pour la construction 
du palais de l'Institution, dont la première pierre fut 
posée le i*"" mai 1847, ^^ ^V^ ^^ ^^^ achevé qu'en i856. 
Reconnue par une loi du 10 mai 1846, l'Institution fut 
confiée à un bureau de régents, sorte de surintendants 
qui élisent un secrétaire-directeur chargé de toute l'admi- 
nistration. Depuis le premier jour, jusqu'en 1878, date 
de sa mort, le poste de secrétaire-directeur a été rempli 
par le professeur Joseph Henry, au dévouement duque 
l'Institution doit certainement une bonne partie de son 
développement. 

Dès son origine, l'Institution smithsonienne a pour- 
suivi deux buts principaux. Le premier est de faciliter 
la production de travaux originaux dans les sciences; 
pour cela elle subventionne les savants et fait paraître 
leurs œuvres dans ses publications, les Contributions 
sniithsoniennes à la Science, les Mélanges et les Rapports 
annuels au Congrès. 

Le second but que s'est proposé l'Institution est 
l'étude de la Météorologie et plus particulièrement de la 
climatologie de TAmérique. Depuis 1849, ^^'^ ^ distribue 
à toutes les personnes de bonne volonté' des instruments 
météorologiques, en exigeant d'elles en retour l'envoi 
mensuel de toutes les observations. Celles-ci, faites d'après 
un j)lan uniforme exposé dans les Instructions pour les 
obsetvations tnétéorologiqueSy ont été accomplies dans plus 
de mille huit cent soixante stations, généralement pendant 
(plusieurs années dans chacune, et les recueils d'observa- 
ti(ms conservés à Washington forment certainement le 
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plus grand amas d'observations météorologiques qui 
existe au monde. 

Des calculateurs spéciaux, payés par rinstitution, y 
font toutes les réductions d'observations, tandis que des 
savants, souvent subventionnés par elle, en déduisent 
les conséquences relatives au climat de l'Amérique. Le 
résultat de cet immense travail paraît en ce moment 
inême sous forme de magnifiques cartes résumant, pour 
chaque saison de Tannée, la moyenne de toutes les 
observations, lignes d'égale pression, d'égale température, 
hauteurs de pluie, etc. C'est là un des travaux d'ensemble 
les plus importants que la science météorologique ait 
jamais eus à enregistrer. 

L'Institution smithsonienne a publié, en outre, un 
grand nombre de travaux de Météorologie, dont quelques- 
uns ont été faits avec son aide matérielle. Nous donnons 
ici la liste de tous ces Mémoires. 

Dans les Contributions smithsoniennes h la Science 
[Smithsonlan Contributions to Knowledge), ont paru 
successivement : 

Dans le Tome III (iSSa), Observations on terrestrial 
magnetism, by John Locke. 

Dans le Tome VI (i 853 ), Winds of the northern hémi- 
sphère^ by James H. Coffîn. 

Dans le Tome VII (i855), Account on a tornado near 
NeW'Harmony [Indiana) on april 3o, i852, by John 
Chappelsmith. 

Dans le Tome VIII ( i856). On the récent secular period 
of the aurora borealis, by Denison Olmsted. 

Dans le Tome IX (1857), On the relative intensity oj 
the heat and light of the Sun for différent latitudes of 
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the Earthy by L. W. Meech; Auroral phenomena in 
north latitudes^ by Peter Force. 

Dans le Tome X (i858), Magnetic observations in the 
Arctlc seas mode during the second Grinnell expédition 
in search ofsir John Franklin in i853, i854 and i856, 
by Elisha K. Kane. 

Dans le Tome XI (1859), Magnetic and meteorological 
observations ni a de ai Girard collège^ by A. D, Bâche, 
Part I; Meteorological obscrs*ations in the Arctie seas, 
by E. K. Kane; Observations on the terrestrial magne- 
tism^ made in Mexico , under the direction of baron von 
Miillcr, by August Sonntag; On certain storms in 
Europa and America y dec. i836, by Elias Loomis. 

Dans le Tome XII [j 860), Meteorological observations 
made al Providence [R, 1.) during a period of 13& years^ 
froni december i83i to may 1860, by Alexis Gaswell; 
Meteorological observations made near JVashington^ Ark. 
during a period of 20 years^ from i84o to 1859, by 
Nathan D. Smith. 

Dans le Tome XIII (i863), Tidal obsen'ations in the 
Arctie seas, by Elisha K. Kane; Meteorological observa» 
tions in the Arctie seas, made on board of the arctie sear- 
ching yatch Fox in Baffin bay and Prince 'Régent* 
inlet, by sir Leopold M. Clintock, 1857-1 858 -1859; 
Magnetic and meteorological observations made at 
Girard collège^ by A. D. Bâche, Parts II, III, IV, V 
and VI; Records and results of a magnetic survey of 
Pennsylvarda, by A. D. Bâche. 

Dans le Tome XIV (i865), Magnetic and meteorolo- 
gical obser\>ations, made at Girard Collège ^ by A, D. 
Bâche, Parts VII, VIII, ÎX, X, XI and XII. 
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Dans le Tome XV (1867 )> P^X^^^^l obsen^ations in the 
Arctic seaSy by J. J. Hayes. 

Dans le Tome XVI {1870), Resuit s of meteorological 
observations mode at Brunswick [Maine] between 1807 
and 1859^ by Parker Cleveland; Meteorological obser- 
vations made at Marietta [Ohio] between 1816 and iSS^, 
by S. P. Hildreth, and between 181 7 and 1828, by 
Joseph Wood. 

Dans le Tome XVIII (1873), Tables and results of the 
précipitation in rain and snow in United States, by 
Charles A% Schott; Observations on terre striai magne- 
tism and on the deviatiow of the compassés, of the U, S, 
ironclad, Monadnock, by W^illiam Harkness. 

Enfin dans les Volumes en cours de publication Winds 
of the globe^ by J. H. Coffin; Température tables, by C. 
A. Schote. 

Dans les Mélanges [Miscellaneous collections)^ on peut 
citer : 

Dans le Tomel, 1862, Meteorological Tables ^ by A. 
Guyot; i856, Psy chrome trical Tables , by James H. 
Coffin; 1859, ^^Icorological and physical Tables^ by A. 
Guyot; 1860, Directions for meteorological observations. 

Dans le Tome X (187 1), Circular relative ta thunder- 
storms; Circular relative to altitudes; Circular relative 
to lightning^rods. 

Dans le Tome XII (1874)» Meteorological and physical 
Tables y by A. Guyot, Part II. 

Enfin, en dehors de ces publications, viennent les Mé- 
moires suivants : 

Directions for meteorological obsers>ations, by A. 
Guyot (i85o); Meteorological observations from i855 

5. 
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( i857 ) ; Resulis of meteorological observations from i854 
to i85g [iQ&^)\ Results of meteorological obsen^ations 
from 1854 to 1859, vol. II (i864). 

Depuis 1874} rinstitutioQ smîthsonienne a été forcée 
dé réduire un peu le champ de ses travaux. La feillite 
d'une des banques où était placé son capital a diminué 
ses ressources; de plus, la création du Signal Service 
venait de former un centre vers lequel devaient conver- 
ger désormais toutes les observations météorologiques 
effectuées aux États-Unis. Aussi, en 1874 y Tlnstitution 
a-t-elle invité tous ses correspondants à envoyer leurs ob- 
servations au Signal Service, et non plus à elle-même. 
Elle se borne maintenant à travailler sur les données qui lui 
sont fournies par le Signal Service et à en déduire, ce que 
ne peut faire ce dernier, les lois générales du climat de 
l'Amérique. C'est ainsi que ces deux grandes institutions, 
marchant dans des voies différentes, se prêtent un mutuel 
appui et rivalisent de dévouement pour la Science et leur 
pays. 

LE SIGNAL SERVICE. 

• 

Nous avons vu que, depuis 1849, ^^^ observations 
météorologiques étaient faites aux États-Unis sous la 
direction de Flnstitution smithsonienne ; mais, de toutes 
les données qu'elles fournissaient, on ne pouvait déduire 
que des conclusions générales sur le climat de l'Amérique, 
de grande valeur pour le météorologiste, quoique sans 
utilité immédiate pour la masse de la nation. Suivant 
Fexemple donné en France par Le Verrier, et suivi par- 
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tout en Europe, on reconnut enfin aux États-Unis la 
nécessité d'un service spécialement chargé d^études 
conduisant à des prédictions du temps à courte échéance, 
pour l'usage de Tagriculture et de la marine. S'ils ne 
furent pas les premiers à marcher dans cette voie, les 
Américains y dépassèrent rapidement tous leurs rivaux. 

Le 9 février 1870, un acte du Congrès chargeait le 
Secrétaire (Ministre] de la Guerre du soin des observations 
météorologiques et de l'annonce des orages. Immédiate- 
ment le corps du Signal Service U, S. Army (télégraphistes 
militaires) y fut employé. Les observations furent com- 
mencées le I*' novembre de la même année dans vingt- 
quatre stations réparties sur toute la surface des Etats- 
Unis, et dont le nombre fut augmenté aussi rapidement que 
possible. Moins de quatre mois après, le 19 février 187 1, 
on commençait la publication des probabilités ou prévi- 
sions du temps, qui n'a pas cessé depuis. L'organisation 
de signaux de précaution tout le long des côtes, soit de 
rOcéan, soit des grands lacs intérieurs, pour prévenir 
de l'approche des tempêtes, était en même temps étudiée ; 
es stations maritimes étaient prêtes le 23 octobre 1871, 
et, trois jours après, le 26, elles inauguraient leur service 
en arborant le signal d'alarme au port d'Oswego (lac 
Ontario}. 

Mais, dès l'origine, on reconnut qu'une condition indis- 
pensable pour le succès de l'œuvre était de se réserver un 
champ d'études parfaitement limité, étant donné surtout 
le personnel auquel on avait recours. Comme l'Institution 
smithsonienne avait organisé depuis trente ans des obser- 
vations pour en déduire les lois générales de la Météo- 
rologie de l'Amérique, le Signal Service laissa de côté tout 
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ce qui a trait à lu généralisation de ses résultats et à leur 
discussion scientifique; il se borna à faire exécuter de 
nombreuses observations et à les discuter immédiatement 
dans le seul but d'en déduire des prédictions à courte 
échéance. Il publie d'ailleurs toutes les observations et 
les distribue largement à tous les savants, pour qu'ils 
continuent sur elles la besogne qu'il n'a pas le loisir 
de faire. L'Institution smithsonienne, en particulier, y 
puise pour ses travaux généraux des documents en plus 
grand nombre et plus réguliers que ceux que lui proen- 
raient autrefois ses observateurs volontaires. 

Tel est l'historique de la fondation du service métœro- 
logique aux États-Unis; nous allons maintenant essayer 
d'étudier dans le détail son organisation , la plus parOûte 
de ce genre qui existe actuellement dans le monde au 
point de vue de la prévision du temps, et de montrer par 
quelques exemples l'extension rapide qu'elle a prise et les 
services qu'elle rend chaque jour. 



I. 

Administration centrale. — Personnel. 

Comme nous l'avons dit, tout le soin des observations 
météorologiques a été confié au Signal Service, qui n'est 
autre que le corps d'officiers et soldats télégraphistes de 
l'armée. En cette qualité, il a pour chef suprême le Secré- 
taire (Ministre) de la Guerre et pour directeur immédiat 
un général de l'armée active, sous le titre ^l officier en 
chef du corps des signaux de l'armée des Éiats-Unis 
[Chlef Signal-officer U, S. A.). Depuis l'organisation du 
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service jusqu'en 1880, ces fonctions ont été remplies par 
le général Albert J. Myer. 

En outre du service météorologique, le Chief Signal- 
officer dirige l'Ecole de télégraphie militaire du Fort 
Whipple (Virginie), où Ton instruit des officiers, ser- 
gents et soldats dans la pratique de la télégraphie et des 
signaux, aussi bien pour les besoins ordinaires de Tar- 
mée, en temps de paix ou de guerre, que pour les sta- 
tions météorologiques. Dans ce cas, Tinstmction est plus 
spéciale et dure un temps plus long. 

Tout le personnel employé par le Signal Service appar- 
tient à l'armée. Les chefs des différentes sections du 
bureau central à "Washington sont des officiers de grades 
divers. Dans les stations météorologiques, le chef est un 
sergent qui porte le titre de sergent observateur [obsen^er 
sergeant) et a sous ses ordres des assistants simples 
soldats. Ce sont ou des soldats sortis des rangs, ou des 
civils qui, en entrant dans le Signal Service, signent un 
engagement de cinq ans et deviennent dès lors, comme les 
autres soldats, soumis à toutes les lois militaires. Les uns 
et les autres, avant d'être admis dans le Signal Service, 
passent un examen préliminaire, à la suite duquel ils 
sont envoyés à l'École du Fort Whipple. Quand leur 
instruction semble suffisante, ils sont dirigés comme assis- 
tants sur les stations. Après un certain temps de service, 
ils peuvent rentrer de nouveau au Fort Whipple, pour 
suivre des cours plus élevés aboutissant à un examen qui 
leur permet de gagner le grade de sergent ( observer ser- 
geant) et d'être ensuite envoyés comme chefs de station 
suivant les besoins du service. Grâce à ce mode de recru- 
tement des observateurs et à la discipline à laquelle ils 
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sont toujours soumis, la régularité du service est assurée; 
toute omission, tout retard dans les observations seraient 
punis d'après le Code militaire comme refus d'obéissance. 
De plus, grâce toujours à ce recrutement, le budget de 
la Météorologie ne paraît pas chargé comme cela l'aurait 
été par la création d'un corps spécial d'observateurs. En 
effet, le Signal Service existait bien avant qu'on lui eât 
attribué les observations météorologiques, et il n*a fallu 
que l'augmenter un peu pour le rendre propre à ces 
nouvelles fonctions. C'est un moyen d'utiliser un corps 
qui existerait sans cela, et, si une guerre survenait, en 
réduisant seulement le personnel des stations, on retrou- 
verait des télégraphistes militaires tout préparés, que leurs 
occupations journalières auraient entretenus dans leurs 
fonctions spéciales. 

La solde des sergents et simples soldats augmente à 
mesure qu'ils ont plus de service. Il serait trop long ici 
d'énumérer les traitements de chaque année et de chaque 
grade. Nous ne citerons ici que les chiffres moyens; ils se 
composent de deux parties ; la solde proprement dite, et 
des suppléments pour la nourriture, l'entretien et le loge- 
ment, toutes choses qu'il est impossible de fournir en 
nature aux hommes détachés en station. 

Le traitement moyen de chaque grade est, par an : 

Pour les sergents (observateurs) : solde, i09'2 francs; 
supplément, 3o6o francs. Total : ^162, francs. 

Pour les simples soldats (assistants ) : solde, 862 francs; 
supplément, 24^0 francs. Total : 8282 francs. 

Sur ce traitement, on retient aux uns et aux autres 
60 francs pendant la troisième année, 120 francs pendant 
la quatrième et 180 francs pendant la cinquième. Ces 
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sommes leur sont rendues à Texpiration de leur temps de 
service, sauf les cas de désertion ou d'inconduite. 

En dehors de ces sommes, on leur rembourse sur 
pièces justificatives leurs dépenses de vêtement, jusqu'à 
concurrence d'un maximum qui est en moyenne de 
335 francs par an pour les sergents et de 324 francs 
pour les simples soldats. Pour les hommes qui se ren- 
gagent après cinq ans de service, la solde est la même 
que pendant la cinquième année, plus un supplément 
fixé â I20 francs par an. 

Pour juger ces traitements, il ne faudrait pas absolu- 
ment les comparer à ceux des employés de nos adminis- 
trations publiques, à cause de la différence du prix de la 
vie dans les deux pays. Cependant, malgré le taux élevé 
des salaires en Amérique, ces traitements sont encore très- 
convenables, et c'est grâce à cette libéralité que le Signal 
Service peut trouver pour se recruter des hommes intelli- 
gents et dévoués. 

II. 

Organisation des stations. 

Les observations météorologiques sont fiûtes chaque 
jour dans des stations réparties sur toute la surface des 
États-Unis, puis envoyées télégraphiquement à Washing- 
ton. La prévision que Ton en déduit est renvoyée à chaque 
station, qui en fait la publication dans les limites de son 
ressort. 

Le personnel se compose d'un sergent observateur aidé 
d'un ou de plusieurs assistants, suivant l'importance de la 
stiition. Pour l'observatoire, on loue une ou deux cham- 
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bres dans une maison convenablement située, et, autant 
que possible, à proximité du bureau télégraphique delà 
ville. La maison doit toujours se trouver sur un point 
dominant, de façon à ne pas être masquée par les bâtiments 
environnants, et le loyer, paye directement par le bureau 
central, ne peut pas, sauf des circonstances exceptionnelles, 
dépasser ta somme de go francs par mois. La chambre aux 
instruments est, de préférence, au dernier étage de la 
maison, à cause des instruments que Ton doit installer 
sur le toit, et qui sont la girouette, ranëmomètre et 
Tentonnoir du pluviomètre. Dans la salle, au contraire, ou 
aux fenêtres, sont les baromètres, thermomètres et psy- 
chromètres. 

Dans la girouette employée, la tige est soudée à la 
flèche de façon à tourner avec elle ; cette tige pénètre dans 
le bureau d'observation à travers le toit, et se termine 
par une seconde flèche parallèle à la première. Sur le 
plafond on trace une rose des vents près de laquelle vient 
affleurer la seconde flèche, de sorte que, sans sortir, l'ob- 
servateur peut juger constamment de la direction du 
vent. 

L'anémomètre est le moulinet de Robinson, avec comp- 
teur ordinaire, auquel est ajouté un appareil d'inscription 
automatique au moyen de l'électricité. L'observateur relève 
seulement l'indication tracée sur le cylindre enregistreur; 
mais, de temps en temps, il doit vérifier qu'elle s'accorde 
bien avec celle du compteur. Dans quelques stations on 
remplace cet appareil par l'anémomètre et anémoscope de 
Gibbon, qui inscrit à la fois la direction et la vitesse du 
vent. 

Le pluviomètre est de la forme ordinaire. Quand la 
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position de la station le permet, il est placé direetement 
sur la terre, l'ouverture du collecteur à une hauteur de 
3o centimètres au-dessus du sol. Dans les villes on 
le dispose, au contraire, sur le toit du bureau en no- 
tant avec soin son élévation. Le récipient mesureur pour 
Teau recueillie a une section dix fois plus faible que celle 
de l'entonnoir collecteur, de façon à multiplier par dix la 
hauteur d'eau tombée. 

Chaque station possède deux baromètres, système For- 
tin. Un des deux seulement est employé pour les obser- 
vations, mais l'autre lui est comparé soigneusement au 
moins une fois par mois, pour servir en cas d'acci- 
dents. 

Les thermomètres sont placés sous un abri construit 
en dehors d'une fenêtre située au nord. Cet abri, couvert 
en dessus par un toit plein, a ses parois latérales formées 
de persiennes, de façon à permettre accès de Tair, tout 
en protégeant contre le soleil et la pluie. Deux traverses 
fixées sur les deux parois latérales, et parallèles à la 
fenêtre, supportent les thermomètres : ce sont un ther- 
momètre étalon à mercure (un autre en réserve en cas 
d'accident), un psychromètre d'August (thermomètres 
sec et mouillé], un thermomètre à maxima et un thermo- 
mètre à minima. 

Enfin chaque station est munie d'une bonne horloge, 
que Ton doit toujours entretenir soigneusement réglée. 
Cela n'est pds difficile en Amérique, où toutes les lignes 
de télégraphes et de chemins de fer reçoivent directement 
l'heure d'un des observatoires astronomiques, en si grand 
nombre dans ce pays. 

Tels S(mt les instruments fondamentaux que possède 

6 
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au moins chaque station réglementaire. Quand les fonds 
du Signal Service le permettront, on essayera de distribuer 
aux stations principales quelques instruments enre- 
gistreurs. Mais, pour le moment, il est considéré comme 
plus utile de créer des stations nouvelles, le matériel 
décrit plus haut étant largement suffisant pour tous les 
besoins du service. Il faut nécess<iirement ajouter à tout 
cela le mobilier nécessaire à la station, acheté sur place 
à des pnx dont le maximum a été fixé par le bureau 
central, et, de plus, tous les articles de papeterie, for- 
mules imprimées, cartes et livres de référence, envoyés 
directement de Washington. 

Il n'est pas inutile d'ajouter ici quelques remarques 
générales sur la disposition des instruments. Sauf pour le 
baromètre, auquel, du reste, presque toute installation 
convient, la position du pluviomètre et des thermomètres 
est généralement très défectueuse ; il en est le plus souvent 
de même pour la girouette. On a dû tout sacrifier à la 
condition de mettre le poste d'observation le plus près 
possible d*un bureau télégraphique. Il en résulte que les 
observations du Signal Service, suffisantes pour les besoins 
de la prévision du temps, où une grande précision n'est 
pas nécessaire, au moins jusqu'à ce jour, ne pourraient 
servir de bases h des études climatologiques sérieuses. Le 
côté pratique a dominé complètement le côté scientifique. 
On comprend qu'il en ait été ainsi à Torigine, alors que, 
pour se développer, le nouveau service devait avant tout 
prouver son utilité immédiate. Mais il est permis d'espérer 
que peu à peu les conditions seront améliorées, et que 
l'installation des instruments deviendra assez bonne pour 
que les observations j)uisscnt entrer dans les discus- 
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sions scientifiques où un peu plus d'exactitude est re- 
quise. 

Dans tous les pays où passe un cours d'eau important 
dont les crues pourraient occasionner des dégâts, il faut 
ajouter à la liste des instruments de la station une échelle 
pour mesurer la hauteur de Teau. Elle se compose, le 
plus souvent, d'une poutre bien équarrie, à surfaces 
planes, fixée solidement, dans la direction même de la 
pente de la berge, à des pilotis fortement enfoncés dans 
le lit du fleuve. On la gradue après qu'elle a été mise en 
place ; pour cela, on pose vis-à-vis une règle divisée que 
Ton rend absolument verticale, puis, au moyen d'une 
autre règle portant un niveau de façon à assurer son 
horizontalité, on rapporte sur l'échelle fixe les points 
correspondant aux pieds et pouces de la règle verticale. 
Le zéro de cette échelle doit être l'étiage adopté géné- 
ralement dans le pays. 

Dans quelques villes, en dehors des stations météo- 
rologiques complètes, il existe maintenant des stations 
spéciales de rivière, confiées à un simple particulier, 
qui, moyennant une rétribution convenable, observe 
chaque jour le niveau de Teau, l'aspect du ciel et la 
direction du vent, et télégraphie les observations à une 
station régulière qui lui est indiquée. 

Un certain nombre de stations réglementaires sont 
également chargées, en outre des observations, de pu- 
blier, pour une circonscription territoriale déterminée, 
tous les documents qu'on envoie de "Washington. Le 
personnel de la station est alors plus nombreux, et au 
matériel ordinaire est ajoutée une presse à imprimer avec 
tout ce qui est nécessaire pour son fonctionnement* 
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Le nombre des stations complètes qui existaient en 
juillet 1877 était de 82; et celui des autres stations moins 
complètes s'élevait à 27. 

Depuis la création du service, le nombre des stations 
a été, pour chaque année : 

/ 1870 ( création) 34 

1871 55 

Au !•' octobre { 1872 65 

Ï873 79 

1877 log 

Le nombre des stations spéciales de rivière était de 19 
en octobre 1878 et de 28 en juillet 1877. 

En dehors de ces stations, le Signal Service correspond 
actuellement avec 12 stations du Canada. Les observations 
y sont faites aux heures et suivant les règles adopta 
par le Signal Service, et sont, comme celles des stations 
américaines, envoyées télégraphiquement à Washington 
deux ou trois fois par jour. 

On reçoit encore, mais par la poste seulement et non 
par le télégraphe, les observations de 7 stations de 
l'Amérique anglaise, et 1 des Antilles. 

Sur cet immense territoire, qui ne comprend pas 
moins de 70 degrés de longitude (de 60 à i3o degrés) et 
de 26 degrés de latitude (de 24 à 5o degrés), c'est-à-dire 
un espace aussi grand que l'Europe entière, les stations 
sont répandues à des hauteurs variant depuis le niveau 
de la mer jusqu'à 4333 mètres. La carte ci-jointe (p. 66) 
ndique leur répartition ; on n'y a marqué, en fait de villes, 
que celles où il y a des stations régulières, et les courbes de 
niveau permettent d'apprécier sommairement l'élévation. 
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Il nous suffira, pour terminer ce sujet, de signaler parti- 
culièrement une seule station, celle de Pike's Peak, dans 
le Colorado. Elle est située à une altitude de 4333", et des 
observations y sont faites depuis sept ans sans aucune 
interruption. Quand aurons -nous en Europe une station 
à une altitude qui s'approche seulement de celle-là ? 



III. 

Organisation du service. 

Les observations que Ton doit faire à chaque station 
sont de deux sortes : les unes, dites observations télégra- 
phiques, sont destinées à une utilisation immédiate et 
doivent faire connaître la situation météorologique à un 
instant donné, le même pour toute l'Amérique; c'est de 
ces observations, envoyées télégraphiquement à Washing- 
ton, que l'on déduit le temps probable et les avertissements 
de tempêtes. 

Les autres, dites observations régulières, servent 
plutôt à faire connaître toutes les particularités du climat 
des différents points de l'Amérique ; elles sont faites à 
certaines heures, au temps moyen de chaque lieu, et 
envoyées seulement par la poste à la fin de chaque 
semaine au bureau central de Washington, qui les publie 
pour servir de base aux travaux des météorologistes de 
bonne volonté. 

Les observations régulières doivent être faites quatre 
fois par jour au temps moyen du lieu, à 7^ du matin, 
midi, 1^ du soir et cf^ du soir. Les observations pour 
transmission télégraphique sont faites trois fois par jour, 

6. 
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à •;** 35" du matin, 4^ 35" et 1 1^ du soir, temps moyen 
de Washington. Elles sont faites tous les jours, sans en 
excepter le dimanche. 

Afin d'éviter toute omission ou toute confusion soit 
dans les observations, soit dans leur transmission, les 
instruments doivent toujours être observés dans Tordre 
suivant : baromètre, thermomètre sec, thermomètre 
mouillé, anémomètre, girouette (ou anémoscope), plu- 
viomètre. 

Il faut immédiatement corriger toutes les observations 
de Terreur constante instrumentale, et, pour le baro- 
mètre, réduire la hauteur à zéro et au niveau de la 
mer. 

Toutes les observations, régulières ou télégraphiques, 
sont relevées à la fin de chaque semaine et envoyées u 
Washington, ainsi que leur moyenne pour la semaine. A 
la fin de chaque mois on fait le relevé général et la 
moyenne du mois, et Ton trace la courbe de toutes les 
observations; toutes ces courbes sont conservées à 
Washington. 

Quant aux observations télégraphiques, aussitôt faites 
elles sont portées au bureau du télégraphe; la dépêche 
doit y arriver dix minutes au moins avant Theure fixe 
indiquée pour son départ. Les Compagnies télégraphiques, 
qui ne dépendent aucunement de l'État, sont cependant 
forcées par la loi de donner le pas aux dépêches officielles ; 
aussi les observations partent-elles de chaque station à 
une heure déterminée. Elles sont envoyées non pas immé- 
diatement à Washington, mais à d'autres stations qui les 
centralisent et les expédient dans plusieurs directions; de 
plus, quand, par suite de la disposition de la ligne télé- 
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graphique, la dépêche d'une station à une autre doit 
passer par une ville intermédiaire où se trouve aussi une 
station météorologique, il faut, à cette dernière, saisir au 
passage la dépêche sans l'arrêter, en écoutant simplement 
le bruit que fait l'armature d'un électro-aimant placé dans 
le circuit. C'est là le principe de toute la transmission : 
pour gagner du temps, on n'expédie les dépêches qu'aux 
stations extrêmes, et toutes les intermédiaires les prennent 
seulement au passage. Au cas où la ligne directe serait 
interrompue, l'employé doit faire parvenir ses observa- 
tions par toute autre ligne. Enfin, si l'employé du bureau 
télégraphique refuse d'envoyer la dépêche à l'heure voulue, 
il faut faire constater le refus et en aviser immédiatement 
le bureau central. 

Avec les dispositions adoptées, il ne s'écoule pas en 
moyenne plus de soixante -dix minutes depuis le moment 
où les instruments sont lus dans les différentes stations 
jusqu'à celui où toutes les observations sont reçues et 
enregistrées à Washington; en même temps, chaque sta- 
tion a reçu les résultats des autres, au moins pour le plus 
grand nombre, car quelques-unes ne font encore qu'en- 
voyer leurs observations sans recevoir le détail de toutes 
les autres. 

Aussitôt qu'une station est ainsi en possession de tous 
les éléments qu'elle doit recevoir, l'observateur ou 
l'assistant en Êiit le bulletin général à plusieurs exem- 
plaires; ceux-ci sont en partie envoyés aux journaux qui 
paraissent à temps pour les publier, en partie affichés à 
la chambre de commerce de la ville ou à d'autres endroits 
très-fréquentés. Pour permettre d'aller plus vite dans la 
rédaction de ces copies, on emploie l'artifice suivant. Le 
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bureau central fournit à chaque station des formules 
imprimées sur papier très mince, et réunies en cahier de 
façon à se superposer exactement. On compte une quin- 
zaine de ces feuilles entre lesquelles on interpose une 
feuille de papier dont l'envers est noirci au crayon; sous 
la dernière, on place une feuille de tôle pour protéger 
les suivantes : il suffît alors d'écrire sur la première en 
appuyant un peu fort, pour que quinze bulletins se 
trouvent faits simultanément par décalque. Dans quel- 
ques grandes villes qui servent de centres de distribution, 
la station météorologique possède une presse à imprimer, 
et le bulletin, imprimé à un grand nombre d'exemplaires, 
est envoyé dans tous les pays environnants. 

Immédiatement après le bulletin, Tobservateur s'oc- 
cupe de faire les cartes du temps destinées à la publica- 
tion et à Taffichage. Ces cartes sont faites à dix ou quinze 
exemplaires à la fois par le même artifice que le bulletin, 
sur des feuilles de papier mince qui portent imprimé le 
canevas de la carte, et entre lesquelles on interpose des 
feuilles de papier noirci pour décalquer. L'observateur 
possède une série de caractères en relief, comme des 
caractères typographiques; il choisit ceux qui se rapportent 
aux observations, les pose sur la première carte, puis au 
moyen d'un coup sec l'impression se trouve faite à la fois 
sur toutes les cartes superposées. Toutes les indications 
sont placées à coté de la ville d'où viennent les observations 
qu'elles représentent. En premier, on imprime le symbole 
qui indique à la fois l'état du ciel et la direction du vent. 
C'est un cercle dont un diamètre porte une flèche que 
Ton oriente de façon qu'elle marche dans la direction du 
vent. Pour marquer : 
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^^j^ Beau temps, le cercle est blanc ; 



Ciel nuageux, le cercle est traversé par une baude 
noire : 



^^B^ Ciel couvert^ le cercle est noir; 

^^y Pluie, le cercle porte dans son intérieur un R f^rain\, 

^§y Neige, le cercle porte dans son intérieur un S (j«ow). 

Les trois premiers symboles indiqueraient en même 
temps un vent de sud-est; les deux derniers un vent de 
sud-ouest. 

En dessous de ce symbole, on imprime les indications 
du thermomètre, puis du baromètre, et enfin la vitesse 
du vent. Sur ces cartes, les observateurs peuvent encore, 
s'ils le veulent, tracer les lignes d'égale pression, de 
dixième en dixième de pouce ; mais cela n'est pas obli- 
gatoire, et ils ne doivent le faire que s'ils sont sûrs de ne 
pas commettre d'erreurs. Ces cartes sont affichées aux 
mêmes endroits que les bulletins dont elles sont la 
représentation graphique. 

Une fois les cartes terminées, il reste encore à mettre 
au courant la carte fixe du temps, de plus grandes dimen- 
sions, et qui reste toujours affichée dans le vestibule du 
bureau pour que chacun puisse venir la consulter libre- 
ment. Tous les changements que doit subir cette carte se 
font rapidement, de la manière suivante : à la place de 
chaque station est enfoncée une épingle qui porte une 
flèche, un disque de papier et une lame de papier porce- 



^ 72 — 

lame. La flèche est orientée pour marcher dans le sens de 
la direction du vent, et non pas^ comme dans les girouettes, 
pour indiquer l'endroit d'oà il souffle. L'absence de flèche 
en un point y indique le calme. 

Les disques de papier sont fendus suivant un rayon, de 
iaçon à tenir à cheval sur l'épingle et à s'enlever facile- 
ment. 

^H^ Un disque rouge indique ciel clair. 



A 



_T 1. V 1 . j. ( ciel complètement 

Un disque bleu indique {. 

{ couvert. 




i 



quart blanc, indique ) couvert. 

Un disque à demi bleu, à demi blanc, 



ciel à demi-couv. 



Un disque aux trois quarts bleu, au ) ciel aux trois quarts 

^ P' indique, 

/^T\ Un disque au quart bleu, aux trois ) . , 

rnê * 1.1 • j« ! ciel au quart couv, 

\\1^ quarts blanc, indique ) 

^^ft Un disque noir indique pluie. 

Un disque rayé de blanc et de bleu ) 
. ,. [ neige, 

indique ) 

Sur la bande de papier porcelaine, on écrit au crayon 
quatre nombres. Le premier indique la vitesse du venl 
(en milles par heure) (*); le second, la hauteur du baro- 
mètre en pouces et centièmes de pouce; le troisième, la 
température en degrés Fahrenheit; le quatrième, l'état 



(') liO mille vaut 1609"'. 




hygrométrique de l'uir en centièmes. Ainsi un symboie 
comme le suiv;int [fig. g), placé sur le nom d'une ville, 
indiquerait qu'il y neige, que le vent y souffle vers l'est 
( vient de l'ouest), que la vitesse du vent est de 7 milles 
par heure, la hauteur du baromètre 29I", 55, la tempé- 
rature 70 degrc's Fahrenheit, et enfin que l'état hygro- 
métrique est de o,98> 

Pour changer toutes cea données d'une observation à la 



Fig. g. 




suivante, il suffit d'effacer le crayon avec une éponge 
humide, de changer les disques de carton et d'urienter 
convenablement les flèches. 

De la comparaison de toutes les observations on déduit 
à Washington une synopsis, ou revue de l'état actuel du 
temps, suivie de probabilités, ou annonce du temps qui 
doit suivre. Ces synopsis et probabilités simt envoyées par 
le télégraphe aux diflercntes stations, où elles sont immé- 
diatement transci'ites à plusieurs exemjilaires par le même 
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procédé que les bulletins et les cartes. Ces exemplaires 
sont affichés dans la ville, communiqués aux journaux et 
même envoyés aux personnes autorisées par le bureau 
central. Mais la carte et les dépêches du jour ont été mises 
bien avant à la disposition du public, de sorte que chacun 
peut se faire une idée du temps probable sans attendre 
l'arrivée de la dépêche de Washington. 

Dans les stations situées au bord de la mer ou des grands 
lacs, un signal d*alarme doit être arboré en cas de temps 
dangereux pour les navigateurs, mais seulement sur un 
ordre émané de Washington. Le signal se compose, dans 
le jour, d'un pavillon rouge avec carré noir au centre, et, 
pendant la nuit, d'une lanterne rouge; il doit être disposé 
dans un endroit d'où il soit facilement visible de la plus 
grande partie du port, et, une fois hissé, il ne doit être 
retiré que sur un ordre formel de Washington. 

Dans les stations spéciales de rivière, on ne signale que 
la hauteur de l'eau, l'état du ciel et la direction du vent, 
et, comme nous l'avons dit plus haut, cette observation 
est généralement confiée à un particulier subventionné 
par le Signal Service. Tant que la variation de hauteur du 
fleuve est faible, il suffit d'une observation chaque jour, 
à 3 heures du soir, temps moyen du Heu; la personne 
chargée de cette observation l'adresse par le télégraphe à 
la station régulière qui lui a été désignée. Quand, au 
contraire, un changement brusque se produit, il faut l'an- 
noncer immédiatement et faire des observations toutes 
les trois heures. 

Tels sont, en somme, les principes de l'organisation des 
stations, leur mode de fonctionnement et leur travail. Il 
nous reste à indiquer quelques-unes des dispositions qui 
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permettent au service de se faire rapidement et sans 
erreurs. 

Pour éviter des erreurs de transmission dans les 
dépêches, on n'envoie que des mots et jamais de chiffres ; 
ces mots, dont un seid représente quelquefois deux obser- 
vations différentes, sont purement conventionnels et satis- 
font seulement à la condition d^être courts et difficiles à 
confondre les uns avec les «lutres, quand ils représentent 
des nombres voisins, de manière à éviter les petites er- 
reurs, les seules dangereuses. 

Une dépêche de station régulière se compose de dix 
mots en deux lignes de cinq chacune. Le premier mot de 
la première ligne indique le nom de la station; le second, 
la date et l'heure de l'observation ; le troisième, la pres- 
sion barométrique; le quatrième, la température; le cin- 
quième, l'état hygrométrique de l'air. Dans la seconde 
ligne, le premier mot donne à la fois l'état du ciel et la 
direction du vent; le second, la vitesse du vent; le troi- 
sièmcy la direction du vent et Taspect du ciel dans les 
couches supérieures de nuages; le quatrième, les mêmes 
observations pour les couches inférieures; enfin le cin- 
quième indique la quantité d'eau ou de neige tombée i 
depuis la dernière dépêche. 

Pour les stations régulières qui ont en plus le service 
des rivières, on ajoute un sixième mot à chaque ligne pour 
la dépêche de midi seulement; à la ligne supérieure, le 
mol ajouté est toujours river (rivière), pour bien séparer les 
deux lignes ; à la ligne inférieure, le sixième mot donne 
le changement de niveau de l'eau, en grandeur et en sens, 
pour les vingt-quatre heures précédentes. 

Enfin, pour les stations spéciales de rivière, la dépêche, 
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qui n'est envoyée qu'une fois par jour, ne comprend que 
cinq mots : le premier, pour le nom de la station; le 
deuxième donne la date et T heure de l'observation; le 
troisième, l'état du ciel et la direction du vent; le qua- 
trième, la hauteur de l'eau en nombre entier de pieds ; le 
cinquième enfin, le nombre de pouces qu'il faut ajouter 
à celui des pieds, pour avoir la hauteur exacte. Pour ces 
deux derniers nombres, le vocabulaire est différent sui- 
vant que le niveau est au-dessus ou au-dessous du zéro de 
l'échelle, et que la rivière est en crue ou en décroissance. 
Nous donnons, du reste, pour mieux faire comprendre 
ce système, des exemples de ces trois sortes de dépêches, 
avec leur traduction. 

1° Dépêche ordinaire d'une station régulière : 

Mount, Cake. Florid, Throng. Beast. 
Caspian. Relie. Hidden, Three, Abuse. 

TRADUCTION. 



Mount Station Mont Washin'gton. 

( Date . . 2 du mois. 

! Heure de l'observ.. . Dépèche du malin(7''3j'", 

Florid . . . Baromètre 3oP°, 07. 

Throng. . . Thermomètre 1 9° ( Fahrenheit). 

Beasc État hygrométrique . o,35. 

-, . ( Temps Nuaffeux. 

Caspian.. i ,, -,. . »t 1 

( Vent, direction Nord-ouest. 

Relie Vitesse du vent 4? mi^es (par heure) 

Hidden . . . Nuages supérieurs . . Cachés. 

Three.... Nuages inférieurs. . . Brumeux. 

Àbase Pluie tombée oP°,oi. 

tP Dépêche d'une station ordinaire chargée du service 
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des rivières (dépêche de midi seulement; les deux autres 
semblables à la précédente) : 

Orléans. Gajr. Folks. Trial. Bf. River. 

Burns. Ranche, Hidden. Ten. Append. Hang. 

TRADUCTION. 



Gajr .... 



Orléans . . Station Nouvelle-Orléans. 

\ Date 12 du mois. 

' Heure de Tobserv. . Dépêche de rap-ni.(/|*' 35"»;. 

Folks Baromètre 3oP, i Qo. 

Trial Thermomètre 74° (Fahrenheit ). 

Bj- État hygrométrique. 100. 

River Station de rivière. 

Burns. . . . Temps Forte pluie. 

„ , ( Direction du vent... Sud-est. 

Ranche.. . | „. , ^ „ 

( Vitesse du vent .... 8 milles. 

Hidden... Nuages supérieurs . . Cachés. 

Ten Nuages inférieurs . . . Ciel couvert. 

Append. . Pluie tombée oP**, 88. 

__ ( Variation de niveau 

nans , . . . { , 1 . ,1. ^ 

( de la riv. en 24^.. . Crue de 9P0. 



3° Dépêche d'une station spéciale de rivière : 

Hermann. Gah. Lomond, Harden. Often. 

TRADUCTION. 

Hermann. Station Hermann. 

IDate I " du mois. 

Heure de l'observ. 6"* du soir. 

\ État du ciel Forte pluie. 

) Direction du vent. Nord-ouest. 

Harden.. ( „ , , „ ( Au-dessus du zéro, 12P» 5P°. 

-^^ J Hauteur de Teau.. J _. .. ,, 

Often. . . . \ \ uiviere en décroissance. 



Gab 



Lomond. 
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Ce mode de transmission par mots exige un vocabulaire 
très étendu, -et qu'il est difficile, par conséquent, de savoir 
par cœur, ce qui peut occasionner quelques retards dans 
la traduction des dépêches, aussi bien au départ qu'à 
l'arrivée. En Europe, on préfère transmettre les chiffres 
eux-mêmes; les dépêches européennes sont du reste un 
peu moins complètes; elles ne contiennent pas d'indica- 
tions relatives aux mouvements des nuages supérieurs ou 
inférieurs. 

La régularité du service à chaque station est déjà prou- 
vée à l'administration centrale par l'arrivée en temps 
voulu de toutes les observations et des^Rapports, tant quo- 
tidiens qu'hebdomadaires et mensuels. Toute faute grave 
dans le service serait, du reste, punie militairement. Mais, • 
indépendamment de cette preuve toute matérielle, des 
inspections générales sont faites au moins une fois par an. 
Des officiers du Signal Service visitent toutes les stations 
et en vérifient l'état matériel. Ils examinent dans le détail 
la disposition de chaque appareil, font corriger les défauts 
et comparent tous les instruments de la station avec des 
étalons qu'ils transportent avec eux (baromètres à mercure 
et anéroïde, thermomètre, et boussole pour vérifier l'orien- 
tation de la girouette). Ils font observer devant eux les 
sergents et les assistants, vérifient leurs nombres, s'assurent 
enfin par tous les moyens possibles de l'état de la station 
et du travail qui y est fait. Ils se mettent, de plus, en 
rapport avec les Sociétés météorologiques qui peuvent 
exister dans le pays, et ouvrent au dehors une véritable 
enquête sur la station, recueillant les témoignages publics, 
aussi bien les louanges que les blâmes. Ajoutons que ces 
derniers sont rares et que le nombre de sergents ou 



- 79 - 

d'assistants renvoyés pour irrégularités de service ou 
inconduitc est des plus faibles. 



IV. 

Bureau central de Washington. 

A la tête d'un service aussi étendu que celui que nous 
venons de décrire, il faut une administration centrale 
complète, avec un personnel nombreux et des ressources 
à la hauteur de la tâche à remplir. Cette administration 
est installée à Washington dans un édifice spécial, et ne 
comprend pas moins de huit départements ou bureaux 
différents : 

i" Bureau des observations; 



20 


» 


du télégraphe ; 


3» 


» 


de la lithographie ; 


4" 


n 


de l'imprimerie; 


ô" 


n 


des synopsis et probabilités ; 


60 


» 


des instruments; 


T 


» 


de la correspondance générale ; 


S» 


» 


de la comptabilité et du matériel. 



I® Bureau des observations, — Ce bureau comprend 
tout d'abord une station météorologique ordinaire, établie 
dans le local même et qui, de même que toutes les autres 
stations, fait les observations réglementaires qui servent 
de base aux synopsis et aux probabilités. 

Ce même bureau est chargé des relations avec toutes 
les stations; les télégrammes chiffrés qui donnent trois 
fois par jour les observations dans le pays entier lui 
sont apportés pour être traduits, copiés et communiqués 
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immédiatement aux bureaux des probabilités et de l'impri- 
merie. C'est encore de lui que dépend la surveillance des 
stations et le relevé de toutes les irrégularités de service; 
il fait la distribution par la poste des bulletins, synopsis 
et probabilités, des résumés hebdomadaires et mensuels. 
C'est à lui que les navires envoient les livres de bord qui 
contiennent toutes les observations météorologiques faites 
sur mer. 

C'est également sous la direction de ce bureau qu'est 
la grande carte du temps affichée pour l'usage du public 
dans le vestibule de la maison. C'est une grande carte des 
États-Unis, où trois fois par jour on indique pour chaque 
station, comme nous l'avons déjà décrit, toutes les parti- 
cularités du temps. 

Ce service exige un personnel nombreux et un travail 
incessant. Pour la traduction des dépêches en langage ordi- 
naire et l'envoi de tous les bulletins, synopsis et probabi- 
lités, il ne faut pas moins de trois escouades d^employés 
se relevant à tour de rôle, une pour le travail de jour, et 
les deux autres pendant chaque moitié de la nuit. 

2° Bureau du télégraphe, — Le bureau du télégraphe 
i'st confié à des praticiens, divisés en deux escouades, pour 
le jour et la nuit. Ils n'ont d'autre besogne que celle de 
leur métier strict, recevant les dépêches et les portant 
telles quelles au bureau des observations, chargé de les 
traduire; ils transmettent également toutes les dépêches 
qu'on leur donne. Dans les attributions de ce bureau est, 
en outre, la comptabilité avec les Compagnies télégra- 
phiques et le relevé des heures d'arrivée des dépêches des 
différentes stations. 
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3® Bureau de la lithographie. — La tâche principale 
du bureau de la lithographie est de faire les cartes du temps. 
11 reçoit du bureau des synopsis et probabilités le modèle 
des courbes d'égale pression et d'égale température résul- 
tant des observations trijournalières ; il fait le tirage des 
cartes, puis les envoie au bureau de l'imprimerie pour 
qu'elles y soient complétées par l'adjonction des chiffres, 
qui sont tirés typographiquement. 

4** Bureau de l'imprimerie, — Le bureau de l'iuipri- 
merie a pour mission d'imprimer tous les documents du 
Signal Service. La partie principale de sa tâche est l'im- 
pression des rapports trijournaliers, des caries et des 
probabilités. Aussitôt qu'il reçoit du bureau des observa- 
tions le bulletin de toutes les stations, il doit l'imprimer 
immédiatement. Le travail est conduit avec une telle rapi- 
dité, que, le matin par exemple, les observations, faites 
dans toutes les stations à 'j^ 35"*, et traduites au premier 
bureau, commencent à être composées à 9^1 5™. Aussitôt 
après viennent les cartes du temps; elles arrivent de la 
lithographie avec les courbes barométriques toutes tracées; 
il ne reste plus qu'à imprimer, à côté du nom de chaque 
station, les chiffres et les symboles qui représentent l'état 
du ciel, la vitesse et la direction du vent, la hauteur du 
baromètre et du thermomètre, et Thumidilé. Ce travail 
doit être fait assez vite pour que des cartes représentant 
le temps aux stations à 7^35™ du matin puissent être 
expédiées le jour même à Baltimore et New- York par le 
train qui part à midi de Washington. 

Après ce travail vient l'impression des synopsis et pro- 
babilités, puis celle des bulletins hebdomadaires et men- 
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suels, et enfin de toutes les formules de papier à en-tête 
employées dans le service et des cadres destinés à Tinscrip- 
tion des observations. 

5° Bureau des synopsis et probabilités, — L'ofiScier 
chargé de la préparation des synopsis et des probabilités 
reçoit, aussitôt traduits, les rapports trijournaliers des 
différentes stations; il doit immédiatement les représenter 
graphiquement par des cartes. Il fait ainsi trois fois par 
jour trois cartes pour chaque observation : l'une pour la 
pression et la température; la seconde pour l'état du ciel, 
les nuages supérieurs et inférieurs, et les courbes d'égal 
minimum de température; enfin la dernière pour les 
courbes d'égale humidité relative. De la comparaison de 
toutes ces données il déduit les probabilités du temps et 
les fait précéder du résumé connu sous le nom de synopsis, 
qui donne la situation générale de l'atmosphère au moment 
de l'observation et sur lequel les probabilités sont basées. 
Ce travail doit élre terminé et envoyé à l'impression au 
plus tard à io**3o"^ jiour les observations de «^^SS"* du 
matin, à 7^3o™ du soir pour celles de 4^35"*, et à i heure 
du matin pour celles de 1 1 heures du soir. 

Il trace en outre, sur une carte, le modèle des lignes 
d'égale pression et d'égale température qui doivent être 
reproduites par la lithographie sur toutes les cartes du 
temps. La carte des observations du matin doit être en- 
voyée à la lithographie au plus tard à io**45'^. Celles des 
deux autres observations ne sont reproduites que le len- 
demain matin. 

Ce travail des probabilités et des cartes est accompli par 
quatre officiers qui se succèdent à tour de rôle et qui en 
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portent individuellement la responsabilité scientifique. 
Ce sont eux encore qui rédigent les revues hebdoma- 
daires et mensuelles du temps. 

Pour les synopsis et la prévision du temps, les Etats- 
Unis sont partagés en neuf divisions et dix subdivisions, 
Les divisions sont : 



1. États du Pacifique. 

2. Nord-Ouest extrême. 

3. Nord-Ouest. 

4. Sud-Ouest. 

5. États du Sud. 



6. Régions des lacs. 

7. États du centre. 

8. États de la Nouv.-Angleterrc. 

9. Vallée du Saint-Laurent. 



Les subdivisions sont : 



1. Vallée du Missouri. 

2. Vallée du Mississipi sup. 

3. Vallée du Mississipi inf. 

4. Vallée do l'Ohio. 

5. Golfe occidental. 



6. Golfe oriental. 

7. Lacs supérieurs. 

8. Lacs inférieurs. 

9. Atlantique sud. 
10. Atlantique central. 



Les prévisions doivent être faites en termes nets au 
moinspour chacune des divisions, à moins qu'on n'ait pas 
reçu les observations nécessaires. Quand la nature du 
temps permet une précision plus grande, on indique le 
temps probable pour les subdivisions et même pour les 
États individuellement. Ces prévisions doivent comprendre 
le sens de la variation probable du baromètre et du thermo- 
mètre, la direction du vent et l'état du ciel. Avant les pro- 
babilités doit toujours venir la synopsis, résumé de la 
situation qui condense les faits sur lesquels les prévisions 
sont fondées; la publication des probabilités seules les 
ferait paraître comme de purs oracles, et « non, ainsi 
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qu'elles doivent l'être, comme une œuvre scientifique 
déduite d'observations régulièrement faites ». 

Pour éviter toute confusion provenant de l'omission 
forcée des signes de ponctuation dans les dépêches, les 
synopsis et probabilités sont rédigées d'après des règles 
fixes. Chaque phrase des synopsis doit se terminer par le 
nom du pays auquel cette phrase est appliquée. Dans la 
prévision, au contraire, chaque phrase commence par 
les prépositions e/i, h ou de^ suivies immédiatement du 
nom du pays qui est visé par la phrase qui suit. Voici 
du reste une traduction exacte qui fera bien comprendre 
cette rédaction et l'esprit dans lequel les probabilités sont 
écrites • 

Synopsis pour les dernières vingt-quatre heures. 

Le baromètre a monté sur les Étals de la Nouvelle- 
Angleterre et du centre. Il a baissé un peu sur ceux du 
golfe et du nord-ouest. Un temps partiellement couvert, 
avec zones de pluie et vents frais variant de l'est au 
sud-est, domine sur les États du centre et du sud de 
TAtlantique. Temps clair et vent faible sur la Nouvelle- 
Angleterre, la partie nord des États du centre, et 
depuis le milieu du golfe jusqu'aux lacs Érié, Michigan, 
et la partie est de l'Iowa. Les Rapports télégraphiques 
manquent pour les stations du Texas, du Michigan supé- 
rieur, du Minnesota, et pour toutes celles qui sont situées 
à l'ouest d'Omaha. 
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Probabilités pour les vingt' quatre heures prochaines. 

Dans la Nouvelle-Angleterre et la partie nord des 
États du centre, ciel clair et vent faible ou assez fort. 
Depuis le New- Jersey et la Pensylvanie orientale jusqu'à 
a Floride, ciel partiellement couvert, zones de pluie, 
vents faibles ou assez forts entre le nord et Test. Du 
Tennessee aux lacs Érié et Michigan, ciel clair ou par- 
tiellement couvert. Dans le nord-ouest le baromètre 
baissera un peu, et Ton aura des vents assez forts d'entre 
Test et le sud. 

Ces exemples montrent suffisamment le genre de ces 
prévisions; du reste, en les faisant, on doit considérer 
spécialement les pays auxquels elles peuvent parvenir en 
temps utile. Ainsi la prévision faite le matin, ne devant 
porter à l'origine que sur le temps du jour même et non 
celui du lendemain, était faite surtout pour les pays les 
plus voisins. Dans celle qui résulte des observations de 
l'après-midi et de la nuit, on a spécialement égard aux 
États du Sud et aux pays lointains où les probabilités, 
portant sur tout le jour suivant, peuvent arriver à temps 
pour être publiées par les journaux du matin. 

En plus de ces prévisions, on envoie de Washington 
aux stations maritimes ou lacustres Tordre de hisser les si- 
gnaux de précaution, quand une tempête paraît à craindre ; 
celte annonce se fait en dehors du service des probabilités 
et dès qu'elle paraît utile. Inversement, quand les sym- 
ptômes menaçants semblent avoir disparu, l'ordre est 
envoyé de cesser les signaux. Pour les stations de rivière, 

8 



des avertissements analogues sont envoyés en cas de crue 
imminente. 

Tous les mois le Signal Service doit publier (*) un 
atlas où sont réunis les bulletins trijournaliers, les cartes 
qui les représentent, les synopsis et probabilités qu'on en 
déduit, et enfin, au-dessous de ces dernières, l'exposé 
des faits qui les ont suivies, afin que chacun puisse con- 
trôler l'exactitude des prévisions, et que les erreurs, 
rendues ainsi apparentes, puissent être mieux évitées à 
l'avenir. Chaque prévision est représentée par un nombre 
(i ou une fç-action) indiquant son degré d'exactitude, et 
la somme de tous ces nombres, divisée par le nombre 
total de prévisions, indique la proportion des vériflca- 
tions. Ajoutons que le service est assez bien organisé, 
et que les savants qui sont chargés des prédictions ont 
acquis une connaissance pratique suffisante pour que la 
proportion des prédictions vérifiées atteigne et dépasse 
même quelquefois 80 pour 100. 

6® Bureau des instruments. — Le bureau des instru* 
nients est chargé en premier lieu d'étudier et de com- 
parer aux étalons tous les instruments neufs qui doivent 
être envoyés aux stations, afin de déterminer la correc- 
tion instrumentale constante qui doit leur être appliquée 
pour les rendre tous rigoureusement comparables entre 
eux. C'est dans le même bureau que l'on répare tous les 
instruments détériorés renvoyés des stations. 



(') Des nécessités financières avaient forcé le Signal Service 
d'arrêter momentanément cette publication ; mais elle vient d*èlre 
reprise récemment et est poussée avec une grande activité. 
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En dehors de ces occupations, le même bureau se livre 
à rétude générale et suivie de tous les modèles d'instru- 
ments enregistreurs qui parviennent à sa connaissance; 
le Signal Service en possède certainement aujourd'hui 
la collection la plus riche qui existe. Les instruments 
enregistreurs en observation régulière y étaient en 1873 : 

Baromètre électrique imprimant de Hough. 

Baromètre électrique inscripleur de Hough. 

Baromètre mécanique de Wild. 

Baromètre mécanique de Peelor. 

Baromètre anéroïde de Beck. 

Baromètre photographique. 

Aellographe de Blum. 

Météorographe électrique de Hough (baromètre, ther- 
momètre, hygromètre). 

Hygromètre et thermomètre de Wild. 

Thermomètres photographiques. 

Anémomètre électrique inscripte ur de Gibbon. 

Anémomètre et anémoscope électriques inscripteurs de 
Gibbon. 

Anémomètre et anémoscope mécaniques inscripteurs 
de Beck. 

Anémomètre, anémoscope et pluviomètre mécaniques 
de Wild. 

Anémomètre mécanique de Draper, pour la vitesse. 

Anémomètre mécanique de Draper, pour la pression. 

Anémoscope mécanique de Draper. 

Pluviomètre mécanique de Draper. 

Pluviomètre mécanique de Beckley. 

Marégraphe électrique inscri[)teur de Gibbon. 

Marégraphe électrique inscripteur de Dunwoody. 
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£n plus de ces instruments, la même pièce renferme 
deux armoires vitrées dans lesquelles sont figurées, en 
coton cardé, les différentes formes types de nuages, 
autour desquelles sont groupées les apparences variées 
qui en dérivent. 

^^ Bureau de la correspondance générale, — Ce 
bureau surveille toutes les publications du Signal Service 
et leur distribution ; il a également la charge de la corres- 
pondance officielle ainsi que de la liste qui doit être tenue 
de toutes les lettres envoyées ou reçues. C'est encore de 
ce bureau que relève l'École de télégraphie militaire du 
Fort "W hippie et que dépendent toutes les questions de 
recrutement, 

8° Bureau de la comptabilité et du matériel, — Les 
occupations de ce bureau sont suffisamment définies par 
son titre; il connaît, en outre, de toutes les questions de 
disripline. C'est encore lui qui reçoit tous les Ouvrages 
que le Signal Sen^ice reçoit des différentes Sociétés 
savantes en échange de ses publications. Cet échange a 
produit, en 1873, quatre-vingt-dix Volumes ayant tous 
trait à la Météorologie. 

V. 

Missions spéciales. 

Indépendamment des stations régulières, le Signa 
Service organise, autant que ses ressources le lui per- 
mettent, des missions spéciales ayant pour objet d'élu- 
cider des points inléressants de Météorologie. Au pre- 
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mier rang il convient de citer les observatoires 
temporaires sur les montagnes. 

Au nombre des stations régulières permanentes, figure 
celle du mont Washington, à 1 916 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. Pendant l'été de 1873, trois autres sta- 
tions furent organisées tout le long de la montagne, afin 
d'acquérir des données sur la loi de variation du climat à 
différentes hauteurs. La première de ces stations, à la 
base de la montagne, était à 883'", 4 au-dessus de la mer; 
la deuxième, à 1^37 mètres; la troisième, à 1692 mètres. 

De même, deux stations furent établies sur le mont 

Mitchell (Caroline du Sud), l'une à la base (780 mètres), 

l'autre au sommet (^oSg mètres). Les observations 

faites à toutes ces stations sont publiées in extenso dans 

e Rapport du Signal Service pour 1873. 

Il faut mettre au même rang la station de l'île Saint- 
Paul (mer de Behring), devenue depuis station régulière, 
et établie dans le but d'étudier le climat des régions 
arctiques, et d'en déduire des conséquences utiles pour 
la prévision du temps en Amérique. Les observations, 
dont la première série est donnée dans le Rapport pour 
1873, ont commencé à cette station le 18 août 1872. 

Enfin, lors de la malheureuse expédition au pôle Nord 
du steamer Polaris, le Signal Service avait envoyé à 
bord, avec tous les instruments nécessaires, un de ses 
sergents observateurs, Frédéric Meyer, dont le Rapport 
se trouve dans le même Volume pour 1873. On connaît 
l'histoire de cette triste expédition. Partis de New- York 
le 29 juin 1871, sous la direction scientifique du 
D' Bessel, ils perdaient, le 8 novembre de la même 
année, le capitaine Hall, chef maritime de l'expédition. 

8. 
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Après avoir dépassé le parallèle de 82 degrés, le sergent 
Meyer et dix -huit de ses compagnons, dont huit Esqui- 
maux, furent séparés du Polarls^ le i5 octobre 1872, 
par une rupture des glaces qui entouraient le navire, et 
qui leur fit i>erdre en même temps les précieux documents 
amassés jusque-là par le représentant du Signal Service. 
Les dix-neuf naufragés virent le Polaris s'éloigner sans 
leur porter secours, et, du i5 octobre 1872 au 3o avril 
1873, ils vécurent sur un bloc de glace flottant à la 
dérive, sans feu, n'ayant pour abri que des huttes de 
neige, et pour vivres que quelques provisions sauvées 
du désastre et de la viande de phoque et d'ours, et suj>- 
portant des températures qui se maintinrent une fois, 
pendant cinq jours de suite, au-dessous de — 4^°. Enfin, 
le 3o avril, ils furent recueillis par le Tigress, Bien que 
les documents les plus précieux aient été perdus, le Rap- 
port du sergent Meyer est particulièrement intéressant, 
autant par le simple récit de toutes les souffrances que 
les naufragés eurent à endurer pendant leur abandon 
que par les observations météorologiques continuées avec 
un courage surhumain pendant tout le temps du séjour 
sur la banquise. 

En outre de ces grandes missions exceptionnelles, le 
Signal Service envoie des ofiBciers faire des enquêtes sur 
place après tous les cyclones ou grandes tempêtes qui 
sévissent sur un point quelconque des États-Unis. Ces 
enquêtes donnent lieu à des Rapports détaillés du plus 
haut intérêt pour la théorie des tempêtes, et qui sont 
insérés dans les Rapports annuels. 
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VI. 

Statistique. — Publications. — Résultats obtenus. 

Nous avons vu en détail comment le service est orga- 
nisé, dans les stations et au bureau central, et comment 
les probabilités du temps, arrivées à chaque station, 
sont portées le plus rapidement possible à la connaissance 
des intéressés. Il nous reste à donner quelques chiffres 
pour faire juger de l'extension énorme de ce service. 

U ne suffirait pas pour le pays des indications affichées 
à chaque station. Sans doute, elles sont communiquées 
aux journaux qui s'empressent de les reproduire en entier; 
mais, par ce moyen, elles arriveraient souvent encore 
trop tard et l'on a dû chercher mieux. Actuellement, les 
bulletins du temps et les avertissements sont distribués 
journellement et affichés dans un très grand nombre de 
bureaux de poste des États-Unis. Pour cela, on a organisé, 
dans des villes convenablement choisies, des stations 
munies d'une presse à imprimer et d'un personnel con- 
venable. Les probabilités déduites de l'observation de 
1 1 heures du soir leur sont télégraphiées de Washington 
le même soir, en même temps qu'un bulletin spécial 
pour la rédaction duquel on considère surtout les besoins 
de la population à laquelle il s'adresse. Ainsi, pour les 
stations agricoles de l'intérieur, ce bulletin, dit Bulletin 
des fermiers, insiste surtout sur les chances de beau temps, 
de pluie et d'orages, tandis que la direction et la force du 
vent jouent le rôle principal dans les avertissements qui 
sont destinés aux ports. Les bulletins de fermiers sont 
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ainsi imprimes immédiatement, puis envoyés dans tous 
les villages par toutes les voies possibles, chemins de 
fer, bateaux ou voitures, et affichés dans les bureaux de 
poste. Le nombre des bureaux ainsi desservis était de 449 < 
en 1873, mais il a beaucoup augmenté depuis, et attei- 
gnait déjà 6294 en 1877; ^^ service est tellement fait que 
les points les plus reculés reçoivent les probabilités au plus 
tard à gheures du matin, et les autres bien avant ce moment. 

Il faut chercher dans ce fait une des raisons principales 
de la supériorité du service américain sur les services 
similaires d'Europe. En Europe en effet, les prévisions 
sont établies sur les observations du matin, de sorte 
qu'elles n'arrivent que très tai'd dans la journée, et la 
science météorologique n'est pas encore assez avancée 
pour que ces prévisions puissent comprendre la journée 
entière du lendemain. 

En Amérique au contraire, comme les prévisions agri- 
coles reposent sur les observations de 1 1 heures du soir, 
elles s'appliquent sans aucune difficulté à toute la journée 
suivante et sont mises dès le matin à la portée des per- 
sonnes qui ont intérêt à les consulter. 

Les probabilités affichées dans les bureaux de poste, 
ou bulletins de fermiers, annoncent non-seulement les 
orages violents, et la sécheresse ou la pluie, mais, 
autant que possible, les températures extrêmes de la 
journée et la gelée; pour les stations de rivière, des 
bulletins spéciaux préviennent des crues et de leur im- 
portance. 

Les différentes publications du Signal Service sont : 

1° Les bulletins trijournaliers reproduisant les obser- 
vations faites dans les stations ; 
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31° Les cartes du temps qui traduisent graphiquement 
les bulletins; 

3° Les synopsis et probabilite's, et bulletins de fermiers 
dont nous avons parlé plus haut ; 

4° I^s bulletins de rivière ; 

5** Les chroniques hebdomadaires du temps; 

6** Les bulletins mensuels; 

7° Le Rapport annuel du chef du Signal Service ; 

8° Le bulletin international quotidien. 

Ce dernier bulletin, inauguré en 1874» conformément 
aux décisions du congrès de Vienne, contient les obser- 
vations simultanées effectuées dans tout l'hémisphère nord 
à 7** 35" du matin, temps moyen de Washington (i2'*53"™ 
du soir, temps de Paris )• Tous les pays successivement ont 
adhéré à celte entreprise, de sorte que le bulletin quoti- 
dien donne les observations effectuées dans les pays les 
plus lointains, comme la Sibérie et le Japon. Le nombre 
des stations qui envoyaient ainsi régulièrement leurs 
observations en 1877 éUiit déjà de 317, non compris 
toutes les stations des Etats-Unis, et un grand nombre de 
navires qui observent également à la même heure. Non- 
seulement ces observations simultanées sont imprimées et 
distribuées à tous les collaborateurs, mais on y joint 
maintenant chaque jour une petite carte d'ensemble qui 
permet de juger d'un coup d'œil les traits généraux de 
l'état de l'atmosphère dans tout l'hémisphère nord. 

Parmi les différentes publications énumérées plus haut, 
les quatre premières sont nécessairement celles qui doivent 
être répandues en plus grand nombre: aussi le nombre 
des cartes du temps distribuées a été de 124^48 en 1877 ; 
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eelui des bulletins trijournalîers, de 258 1 54; celui des 
bulletins de fermiers de 2024294* 

Les bulletins réguliers et les cartes sont également 
envoyés à quelques particuliers sur leur demande, quand 
elle paraît justifiée par des motifs suffisants. 

Le nombre des envois d'observations reçus chaque jour 
à Washington s'élevait en 1877 à i35i, divisés ainsi qu'il 
suit : 

Envois quotidiens du service télégraphique 474 

» des observ. simultanées étran£^èrcs. Si*; 

» des observateurs volontaires 879 

» des médecins militaires 1 19 

» des navires de la marine militaire 



des Etats-Unis 62 

L'envoi des dépêches chiffrées représentant les obser- 
vations trijournalières a nécessité à Washington la 
réception de 808 663 mots conventionnels en 1877; 
le même bureau a dû en renvoyer 1 62633. Il a, en outre, 
reçu, en 1877, 9210 Repêches télégraphiques relatives au 
service et en a envoyé 8724, sans compter un nombre 
énorme de lettres qui était, pour la même année : lettres 
ou documents divers reçus par la poste, 706 8 12; lettres 
envoyées, 52 342. Ces quelques chiffres sufiBront pour 
donner une idée de l'importance du service. 

Les fonds nécessaires au fonctionnement d'une aussi 
vaste organisation sont empruntés à plusieurs sources. 
La solde de tous les observateurs, sergents et simples sol- 
dats, ne figure pas au budget spécial du Signal Service, 
puisque ce sont des soldats enrôlés et qu'en cette qualité 
ils sont payés directement par le département de la 
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Guerre. Les autres dépenses, loyer des locaux des stations, 
achat et réparation d'instruments, impression et frais 
de dépêches télégraphiques, sont directement à la charge 
du service. Parmi ces dépenses, les plus lourdes sont de 
beaucoup celles qui concernent l'envoi et la réception des 
dépêches, car les lignes télégraphiques appartiennent 
toutes, en Amérique, à des Compagnies particulières, et il 
faut leur payer leurs services. Le Signal Service a obtenu, 
il est vrai, un tarif spécial : pour chaque dépêche compre- 
nant les Rapports du temps, le tarif est calculé à raison 
de lo centimes par mot et par circuit^ ou distance de 
4o2 kilomètres (260 milles) parcourue par la dépêche : 
c'est là l'unité de longueur des télégraphes américains; 
toute fraction de circuit compte pour un entier. Dans 
les stations intermédiaires, sur les lignes où, comme nous 
Tavons vu, on doit saisir les dépêches au passage sans 
les arrêter, aucune rétribution n'est due aux Compagnies 
pour ce travail. Quant aux dépêches relatives au service, 
mais autres que les Rapports du temps, elles circulent à 
raison de 5 centimes par mot et par circuit, à condition 
toutefois que toute dépêche plus courte que vingt-cinq 
mots soit comptée comme les contenant. 

Le Signal Service jouit, de plus, du droit que possè- 
dent tous les services de l'État de faire passer leurs dépê- 
ches avant celles des particuliers. Toute infraction à ce 
Règlement de la part des Compagnies serait punie d'une 
amende de 5oo à 5 000 francs (^). 



( ' ) Comme on doit s'y attendre, le Service Signal n'u que des 
revenus insignifiants, résultant de la vente des cartes du temps 
aux particuliers. Ces cartes sont distribuées si libéralement à tous 
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Eq 1874» une nouvelle charge s'est imposée au Signa 
Service; nous avons vu, à propos de Tlnstitution 
smithsonienne, qu'à cette date des conditions particu- 
lières l'avaient obligée de renoncer à un rôle actif dans 
les observations de Météorologie. Elle eut alors Theureuse 
inspiration de proposer au Signal Service de reprendre 
pour son compte la direction qu'elle était forcée d'aban- 
donner; celui-ci accepta et entra dès lors en relation avec 
les trois cent quatre-vingt-trois observateurs qui corres- 
pondaient alors avec l'Institution. Ces observateurs 
doivent envoyer tous les mois le résumé de leurs ob- 
servations faites d'après un plan uniforme ; en revanche, 
le Signal Service s'engage à les publier et à envoyer à 
ses correspondants tous les documents qui pourraient les 
intéresser dans ceux qu*il fait paraître. 

Les sommes qui sont mises chaque année à la disposi- 
tion du Signal Service |K)ur faire face à toutes ces dépenses 
sont du reste considérables. Sans compter les crédits sup- 
plémentaires qui sont votés par le Congrès pour tel ou tel 
objet particulier, le budget régulier du Signal Service 
n'est pas moindre de -iSocoo dollars (i 260000 francs). 
Encore ce budget ne comprend-il pas la solde des employés, 
comme nous l'avons exposé plus haut. Les Américains, dont 



ceux qui peuvent en avoir réellement besoin, que le chiffre de h 
vente ne s'est élevé qu'à 460*^*" environ en 1877. 

Cette vente est faite, du reste, aux prix les plus modiques. On 
peut se procurer une carte sans indication du temps pour o'^o75; 
une carte avec indication du temps, à deux couleurs, pour o'^I^• 

Enfin un cahier de cent cartes sur papier mince, identiques à 
celles qui servent à obtenir aux stations les différents exemplaires 
des cartes du temps, se vend iS*^*", 75. 
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tout le monde connaît le sens pratique et le peu d'amour 
pour les gros budgets, n'ont pas hésité un instant devant 
cette dépense, et ils regardent cet argent comme bien 
placé. Combien y a-l-il en Europe de services météoro- 
logiques qui ont à peine pour vivre la dixième partie du 
budget annuel du Signal SeiTice ! 

Pour apprécier les résultais auxquels le Signal Service 
est arrivé, on peut tout d*abord calculer la propor- 
tion de ses prédictions du temps que l'événement est 
venu confirmer; en 1874» la proportion de prévisions 
vérifiées, dans l'ensemble, a dépassé 86 pour 100. Un 
pareil chiffre suffirait déjà pour faire juger l'œuvre, 
mais un autre moyen également sûr est de s'adresser au 
pays lui-même et de voir comment le Signal Service y 
est apprécié. Signalons tout d'abord qu'à la fin de 1877 
2i5 villes des États-Unis demandaient la création chez 
elles d'une station météorologique. Si maintenant nous 
passons aux villes 011 ces stations existent, nous trouvons 
un concert unanime d'éloges. Nous allons essayer d'en 
donner quelques exemples, en les prenant dans les Rap- 
ports des stations et dans les résultats de l'enquête faite 
chaque année lors de l'inspection. Ces exemples montre- 
ront en même temps, par le témoignage même des inté- 
ressés, qui vaut mieux que toute autre appréciation faite 
de loin, le genre de services qu'une telle administration 
est appelée à rendre. 

A Saint-Louis (Missouri), centre d'un grand pays de 
culture, l'utilité des bulletins et des prévisions est telle- 
ment sentie, que de grandes Compagnies de chemins de 
fer se sont décidées à propager gratis ces documents de 
la manière suivante : ils sont envoyés aux bureaux télé- 

9 
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gnphiqiMS des gares de cette ville, et les employés des 
OMnpagnks les expédient sur toute la ligne ; à chaque 
station, remployé les reçoit et les affiche à la gare. De 
plus, le chef des bagages d*un des trains du matin reçoit 
on grand nombre de cartes du temps et en dépose un 
exemplaire à chaque station, où il est paiement affiché à 
la gare. L'initiative de ce mouvement, prise par la Gom- 
pagnie de Saint-Louis, Rockford et Rock-Island, a été 
promptement suivie par six autres Compagnies de lignes 
aboutissant au même point, et, grâce à ce concours 
bienveillant, les informations sont distribuées sur une 
immense étendue de pays. 

A Du Luth (Minnesota], nous voyons une autre Com- 
pagnie de chemins de fer aller plus loin encore et orga- 
niser des stations météorologiques supplémentaires. Con- 
sidérant que, dans l'étendue des pays que traverse le 
chemin de fer du Pacifique Nord, le Signal Service n'a 
pu établir que peu de stations météorologiques, cette 
Com|)agnie a décidé qu'en deux de ses stations, à Braî- 
nard (Minnesota] et à Fai^o (Dakota], des observations 
seraient faites par ses employés sur le même plan et aux 
mêmes heui*es que celles du Signal Service y et elle envoie 
à Washington le relevé de toutes ces observations. 

A Cleveland (Ohio), les éditeurs de journaux du 
matin ont conclu avec une Compagnie de télégraphes un 
arrangement pour recevoir les synopsis et probabilités à 
temps pour leur publication. A New-Haven (Connec- 
ticut), le public suit les prévisions du temps avec un tel 
intérêt que l'on a forcé les employés du télégraphe à 
laisser leur bureau ouvert toute la nuit, afin de recevoir 
les dernières prévisions à temps pour qu'elles paraissent 
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dans les journaux du matin. Un éditeur de journal a 
même déclaré que la vente de sa feuille a beaucoup aug- 
menté à la campagne, depuis qu'il a entrepris la publi- 
cation régulière des prévisions du temps. 

Quant au genre d'utilité que peuvent avoir ces bulle- 
tins, on en jugera par les exemples suivants, qui montre- 
ront jusqu'à quel point les prévisions du temps sont 
rendues pratiques. 

A Cape May (New- Jersey), où toutes les maisons son 
en bois, le Rapport annuel constate qu'une immense 
quantité de travail et de matériaux, et surtout de pein- 
ture, est épargnée chaque année grâce aux prédictions de 
mauvais temps. Dans le Rapport pour Oswego (New- 
York), port du lac Ontario, on voit que les habitants 
manifestent un très grand intérêt dans les publications 
du Signal Service, mais que ceux qui en retirent les plus 
grands avantages sont encore les propriétaires de navires. 
Quelques capitaines sont venus attester que, grâce à ces 
publications et aux informations qu'on leur a données à 
la station d*Oswego, ils ont pu faire un ou deux voyages 
de plus que ceux qui n'en tenaient pas compte. A la fin 
de la navigation sur le lac, à l'automne, au commence- 
ment des gelées, les taux d'assurances deviennent très 
élevés; les capitaines et propriétaires de vaisseaux vont 
alors chercher des renseignements à la station et, d'après 
eux, se décident parfois à partir sans assurer ni le navire 
ni la cargaison. Un d'eux, en particulier, qui faisait la 
traversée du lac, venait chercher les renseignements tous 
les deux ou trois jours et déclare avoir, grâce à eux, 
économisé plus de 1600 francs rien qu'en frais d'as- 
surances. 



Si les marins savent profiter du Signal Service, les 
Compagnies d'assurances pourraient s'en plaindre; il n'en 
est rien pourtant et l'exemple suivant, tiré du Rapport 
sur Philadelphie, montre qu'elles s'arrangent aussi pour en 
tirer profit. En juillet 18712, un navii*e complètement chargé 
et dont la cargaison était assurée très cher à Philadelphie 
se perdit soi-disant dans un orage, à mi-chemin entre 
New-York et New-London (Connecticut), et les proprié- 
taires vinrent réclamer le prix de l'assurance pour le 
navire et le chargement. Certains détails parurent dou- 
teux aux assureurs qui purent savoir le temps qu'il fai- 
sait cette nuit- là aux deux stations de New-Tork et de 
New-London. Ils parvinrent à prouver que dans ces deux 
ports le temps était beau et la brise très-douce. Le tri- 
bunal admit dès lors comme impossible qu'une tempête 
eût pu passer inaperçue si près de deux stations, et donna 
raison à la Compagnie d'assurances. Du reste, il fut 
prouvé, par la suite, que l'on avait assuré le navire pour 
beaucoup plus que sa valeur, et qu'on l'avait fait som- 
brer exprès. 

Si nous passons maintenant au commerce et à l'agri- 
culture, nous trouvons les Rapports suivants. 

Voici, par exemple, les témoignages du secrétaire de 
la chambre de commerce de Nashville (Tennessee) : 

Question : « Croyez- vous que les bulletins du Signal 
Service soient de quelque utilité locale ou immédiate 
dans ce pays ? » 

RÉPONSE : « Oh ! certainement; pour moi, par exemple, 
qui suis engagé en grand dans le commerce des tabacs. 
Quand nous voulons expédier des marchandises par la 
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rivière, nous savons, d*après vos Rapports, si elles pour- 
ront parvenir à destination sans transbordement, si la 
hauteur de l'eau sera suffisante. Or, cela est pour nous 
d'un intérêt énorme, car, en cas de transbordement, les 
Compagnies d'assurances nous demandent un prix consi- 
dérable dans l'ignorance où elles sont de Tétat du second 
navire qui reprendra les marchandises. » 

Question : « Les probabilités ont-elles jamais attiré 
votre attention ? » 

RÉPONSE : « Je les suis avec le plus grand soin. Je pos- 
sède une ferme à 3 milles de la ville, et je la mène d'après 
vos probabilités; on ne fauche le foin, sème ou mois- 
sonne le blé que lorsque vos indications sont favorables. » 

Dans un sens analogue à celui que nous voyons dans 
celte dernière phrase, le Rapport pour Indianola (Texas) 
constate que, dans ce pays, toute la culture de la canne 
à sucre se règle sur le bulletin du Signal Service. 

Lynchburg (Virginie), qui est un des plus grands 
centres pour la culture et la préparation du tabac, est 
également une des villes qui profitent le plus des proba* 
bilités. «c Après une longue et patiente comparaison des 
prédictions avec le temps qui les a suivies, les manufac- 
turiers sont arrivés h la conclusion qu'en pratique les 
probabilités sont des certitudes; aussi, ils se dirigent 
complètement d'après elles pour savoir quand ils peuvent 
exposer les feuilles de tabac en plein air, et sont 
unanimes à déclarer que maintenant ils peuvent ainsi 
prévenir des pertes énormes de marchandise et de main- 
d'œuvre. » 

9- 
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Citons encore, pour terminer cette énumération déjà 
un ]>eu longue, le Rapport pour la station de Memphis 
(Tennessee). Nous y voyons tout d'abord les Compi- 
gnies de chemins de fer et de transports se servir constam- 
ment des bulletins du temps pour la direction des mar- 
chandises susceptibles d*étre avariées par la pluie ou les 
changements brusques de température; puis un brique- 
tier vient témoigner qu'en prenant garde aux avertisse- 
ments et aux probabilités il a quelquefois, en un seul 
jour, évité des pertes de looo à i5oo francs. Toutes les 
personnes engagées dans l'industrie du coton accourent 
sans cesse au bureau chercher des renseignements sur le 
temps, la température, la quantité d'eau tombée dans les 
districts cotonniers. Enfin, les habitants des bords de la 
rivière sont intarissables dans leurs éloges. Le service 
d'avertissements pour les crues leur permet d'éviter, 
chaque année, des pertes énormes sur tout le cours infé- 
rieur du Mississipi, et « certaines classes de la popula- 
tion doivent tant à ce service, qu'elles ne sauraient plus 
réellement comment faire, s'il venait à disparaître » . Un 
tel service leur permet, en effet d'éviter, sinon toutes 
les pertes matérielles résultant de l'inondation, au moins 
celles que l'argent et la charité ne peuvent réparer, les 
pertes de vies humaines. 

Telle est l'opinion que Ton a, dans le pays même, de 
l'institution qui nous occupe. Ajoutons que les dépenses, 
quelque grandes qu'elles aient pu paraître au premier 
abord, sont bien au-dessous des services rendus. On a 
calculé, en effet, qu'il suffirait de faire payer i^%4*^ 
le bulletin affiché chaque jour dans chaque pays, pour 
couvrir entièrement tous les frais du service. Or, l'an- 
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nonce d un orage permettant de sauver seulement 
quelques tonnes de fourrages ou le moindre navire 
suffirait, en un jour, pour rattraper la dépense d^une 
année. 

Au moment on ces lignes sont mises sous presse, 
(août 1880), un grand malheur vient de frapper le Signal 
Service, la mort inopinée du général Albert J. Myer. C'est 
à la hardiesse et à la persévérance de son premier direc- 
teur que le Signal Service doit ses rapides développe- 
ments. Dans rintérét général, il est à souhaiter qu'on ne 
laisse pas péricliter l'œuvre du général Myer. Quelque 
grande qu'elle puisse paraître déjà, cette œuvre peut rece- 
voir encore bien des développements, et l'initiative du 
nouveau directeur, dont le nom n'est pas encore connu, ne 
manquera pas de sujets sur lesquels elle puisse se porter. 

OBSERVATOIRE NAVAL DE WASHINGTON. 

Bien qu'actuellement l'Observatoire naval de Washing- 
ton se consacre surtout à l'Astronomie, on y fait depuis 
sa fondation des observations météorologiques régulières 
et, pendant un temps, la Météorologie y a même eu le 
pas sur l'Astronomie. 

Depuis 1842, des observations météorologiques furent 
organisées d'abord dans le local provisoire, puis, à partir 
de i844> <laïis le local définitif de l'Observatoire. Elles ont 
été publiées régulièrement dans les Volumes annuels des 
Annales de V Observatoire naval et même, dans le Volume 
de 1866, on trouve une discussion approfondie, faite 
par le professeur J.-R. Eastman, des observations de 
1842 a 1867. Il faut encore citer du même savant une 
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élude du cyclone qui a parcouru les Indes occidentales 
les 2g et 3o octobre 1867, imprimée dans le volume 
d* jénnales pour 1871. 

Mais ce qui rend impossible de ne pas parler de l'Ob- 
servatoire de Washington au point de vue météorolo- 
gique, ce sont les célèbres travaux de Maury. Nommé 
surintendant de l'Observatoire en i844» c'est là qu'il 
prépara ses « cartes des vents et des courants », qui 
donnèrent le signal d'une révolution complète autant 
dans la Météorologie que dans la Navigation . C'est à 
rObservatoire que furent écrites les Instructions pour les 
navires voiliers y qui indiquaient la direction des vents 
et des courants pour chaque région, et permirent d'abré- 
ger souvent de moitié bien des traversées. Si le travail 
astronomique proprement dit eut un peu à souffrir pen- 
dant la surintendance de Maury, il ne faut pas trop s'en 
plaindre en considérant les immenses résultats obtenus 
d'un autre côté. Il faut plutôt regretter que la guerre 
civile soit venue, là aussi, faire sentir sa funeste in- 
fluence. Le 26 avril 1861, le commandant Maury quittait 
soudainement l'Observatoire pour aller rejoindre les con- 
fédérés du Sud, interrompant, pour ne jamais les 
reprendre, les études qui lui avaient déjà coûté plus de 
quinze ans de travaux, et où il avait ouvert des voies 
nouvelles à la Science. 

Depuis 1 86 1 , l'Astronomie a repris ses droits à l'Ob- 
servatoire de Washington et la Météorologie n'y occupe 
plus qu'une place secondaire. 
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OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DU PARC CE?fTRAL 

( NEW-YORK ). 

En 1 868, le Conseil municipal de la ville de New-York 
fut autorisé par la législature de TÉtat à fonder dans le 
Parc central un Observatoire météorologique et un Musée 
d^Histoire naturelle. L'établissement fut immédiatement 
organisé et la direction du service météorologique confiée 
à M. Daniel Draper. 

L'Observatoire se compose de deux petites pièces 
au-dessus du Musée, et d'une terrasse qui recouvre une 
partie du même bâtiment ; mais, si l'espace manque un 
peu, la position est une des meilleures que Ton puisse 
imaginer dans une grande ville. Le Parc central, qui est 
pour New-York Tanalogue de notre bois de Boulogne, est 
situé sur une petite hauteur qui domine la ville; les envi- 
rons ne sont pas encore complètement bâtis, de sorte 
que, tout en profitant du voisinage de la cité, l'Obser- 
vatoire est soustrait, au moins en grande partie, aux 
nombreuses perturbations qu'une telle proximité pourrait 
amener. Si, d'autre part, les ressources du nouvel éti- 
blissement sont faibles, le directeur en a su profiter avec 
une adresse remarquable, inventant des instruments 
simples et les exécutant en partie de ses propres mains; 
de sorte que, l'un des plus modestes par le budget, cet 
Observatoire est actuellement l'un des mieux organisés. 
Tous les phénomènes météorologiques ])roprement dits 
y sont enregistrés d'une manière continue par des 
instruments de l'invention de M. Draper, et qui, pour 
leur exactitude et leur simplicité, mériteraient d'être plus 
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répandus. Les observatîoDS ont commencé à être régu- 
lièrement enregistrées le i" janvier 1869, et il n'y a 
jamais eu d'interruption jusqu'à ce jour. Des observa- 
tions normales sont faites trois fois par jour, à 7 heures 
du matin, 2 heures et 9 heures du soir, pour contrôler 
les appareils enregistreurs. Chaque année, le Rapport 
du directeur, publié comme annexe du Rapport général 
du commissaire du Parc central, contient, en sus du 
tableau de toutes ces observations, leurs moyennes 
hebdomadaires, mensuelles et annuelles, et les travaux du 
directeur. Ce sont, par exemple, des Mémoires sur les 
variations possibles du climat de différentes villes des 
États-Unis, sur le mode et la vitesse de propagation des 
tempêtes à travers le continent et l'Atlantique, etc. 

En dehors des instruments inscripteurs imaginés par 
M. Draper, les indications du baromètre, et des thermo- 
mètres sec et mouillé (psychromètre) sont encore enre- 
gistrées par la Photographie, Comme ce dernier procédé 
est ancien et bien connu, nous nous abstiendrons de le 
décrire, pour passer aux instruments originaux. Ceux-ci 
sont au nombre de six : 

Girouette ; 

Anémomètre pour la pression du vent ; 

Anémomètre pour la vitesse du vent; 

Pluviomètre; 

Baromètre ; 

Thermomètres sec et humide. 

Ces instruments se ressemblent tous par leur grande sim- 
plicité; ils n'emploient qu'un seul mouvement ordinaire 
d'horlogerie et fonctionnent sans le secours de l'électricité. 
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Girouette* — La tige de la girouette est soudée à la 
flèche de façon à tourner avec elle; elle traverse le toit 
de l'Observatoire, descend dans une des chambres et s'y 
termine par un tambour métallique sur lequel on enroule 
une feuille de papier. Un crayon qui appuie légèrement 
sur cette feuille tombe lentement entre deux glissières ver- 
ticales, de façon à parcourir en vingt-quatre heures la 
hauteur du cylindre, d'une vitesse qui est rendue uni- 
forme par un mouvement d'horlogerie. Quand la girouette 
tourne, elle entraîne avec elle le cylindre; le crayon, qui 
reste dans un plan vertical fixe, indique le changement. 
Sur le papier sont tracées quatre génératrices pour les 
points cardinaux, et un repère marqué sur le cylindre 
facilite la mise en place du papier, que l'on change 
chaque jour. 

La disposition de l'instrument se comprend d'elle- 
même. A la description de cette girouette, M. D. Draper a 
oint comme exemple le tracé du i8 décembre 1869, jour 
d'un orage fort intéressant présentant les caractères d'un 
cyclone; les moindres oscillations de la girouette sont par- 
faitement indiquées, mais n'empêchent nullement de dis- 
cerner la position moyenne qui, le matin, était esl-nord-est. 
On voit les oscillations du vent diminuer peu à peu, puis un 
changement brusque de direction se produire ; à 8 heures 
du soir le vent est du sud, mais au petit nombre d'osciUa- 
tions on juge qu'il est assez faible; à 10 heures, nouvelle 
saute du vent; il est maintenant du nord-ouest, et l'ampli- 
tude et le grand nombre des oscillations montrent qu'il a 
repris toute sa violence; il continue en inclinant vers 
Touest jusqu'à i o heures du matin de la journée suivante^ 
heure à laquelle s'arrête le tracé. 
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Le seul inconvénieat de cet instrument est de ne pas 
permettre Tinscription à longue distance. Pour que la tige 
de la girouette n'éprouve pas de torsion, il est nécessaire 
qu'elle soit assez courte et que la pièce où se fait l'inscrip- 
tion soit immédiatement au-dessous du toit. 

Anémomètre pour la vitesse du vent, — L'appareil 
qui sert à mesurer la vitesse du vent est Tanémomètre à 
coupes de Robînson, trop connu poiïr exiger une des- 
cription. Quant à l' inscription , elle se fait de la manière 
suivante. 

La tige qui porte les quatre coupes tourne avec elles, 
traverse le toit et se termine dans le bureau d^obsenration 
par une vis sans fin. Cette vis commande un engrenage 
multiplicateur terminé par une came en spirale d'Archi- 
mède, sur le profil de laquelle est porté un poids maintenu 
entre deux glissières dans la verticale du centre de la came. 
Celle-cîy en tournant, soulève le poids, dont la distance 
au centre, grâce à la nature de la courbe, est à chaque 
instant proportionnelle à l'angle dont a tourné la came, 
c'est-à-dire au nombre de tours de l'anémomètre. Le poids 
porte un crayon qui appuie sans cesse contre une feuille 
de papier tendue sur une planche à dessin qui glisse sur 
un rail dans un plan vertical et est tirée par un mouvement 
d'horlogerie, de façon à se déplacer d'environ i centi- 
mètre par heure. Le crayon trace ainsi une courbe dont 
les abscisses représentent le temps et les ordonnées le 
ihemin que le vent fait parcourir aux coupes de l'ané- 
inomètre. 

L'engrenage multiplicateur est tel, que la came fait un 
tour entier pour un chemin de 5 milles (8o46 mètres) 
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parcouru par les coupes; on sait que la vitesse du vent est 
à peu près trois fois plus considérable, de sorte que le vent 
a parcouru alors i5 milles. A ce moment, la révolution 
de la came étant terminée, le crayon retombe brusque- 
ment le long du rayon qui la termine et reprend sa posi- 
tion au bas du papier, pour remonter et retomber de nou- 
veau après un nouveau chemin de i5 milles. On a donc 
la distance franchie par le vent dans un temps donné, en 
comptant le nombre de fois que le crayon a parcouru 
toute la hauteur du papier, multipliant ce nombre par i5y 
et y ajoutant la fraction tracée par le crayon en plus du 
nombre entier de hauteurs. 

Dans un tracé pour le même jour que précédemment, 
conformément à ce que faisait prévoir la girouette, on 
voit que la vitesse du vent est d'abord très-grande. De 
lo heures du matin à 6 heures du soir, le vent n'avait 
pas parcouru moins de 221 milles ou 354 kilomètres; entre 
2 et 3 heures, la vitesse avait même atteint 69 kilomètres 
à Pheure. A partir de 6 heures, le vent se calme; la vitesse 
n'est même plus que d'environ 3 kilomètres entre 9 et 
10 heures; puis elle augmente de nouveau et atteint 
32 milles ( 5 1 kilomètres ) entre 2 et 3 heures du matin, 
pour se réduire à 27 kilomètres entre 8 et 9 heures du 
jour suivant ( 19 décembre). 

Cet appareil a, comme le précédent, l'inconvénient de 
ne point permettre l'inscription à distance. 

Anémomètre pour la force du vent, — Un tambour 
cylindrique de métal est suspendu par une chaîne à un 
châssis solide au-dessus du toit. Il porte à sa partie infé- 
rieure une chaîne qui traverse le toit, pénètre dans le 

Les Obs.j IV. io 
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bureau d'observation et se termine par une tige verticale 
rigide tirée de haut en bas par un ressort spiral en 
acier. En un point de la lige est fixé un crayon devant 
lequel se meut, comme dans Tappareil précédent, une 
planche à dessin recouverte de papier et animée d'un 
mouvement de translation de vitesse connue. Quand le 
cylindre reste dans la verticale de son point de suspension, 
le crayon trace sur le papier une ligne horizontale; mais, 
que le vent vienne à souffler, le tambour s'écarte de la ver- 
ticale, tire la chaîne et fait monter le crayon. I^a théorie 
permettrait facilement de graduer l'instrument, mais il est 
plus simple de le faire par expérience, en tirant sur le tam- 
bour, par l'intermédiaire d'un dynamomètre, et détermi- 
nant la tension de ce dernier qui correspond à différentes 
positions du crayon. En divisant ce nombre par la sec- 
tion verticale du tambour, on a, pour chaque hauteur du 
crayon, la pression du vent en kilogrammes par mètre 
carré de surface. 

Dans le tracé pour le 18 décembre 1869, on retrouve 
toutes les particularités qu'indiquait déjà l'anémomètre 
pour la vitesse; la pression du vent vers 3 heures avait 
atteint une valeur considérable, jusqu'à 102 kilogrammes 
par mètre carré; de 6**3o'" à io**45'" du soir, au con- 
traire, calme complet, auquel succède un nouveau coup 
de vent. Sur le tracé on voit nettement que la pression du 
vent est loin d'être régulière; c'est une succession de 
coups violents, dont la force est souvent dix ou quinze 
fois plus considérable que la pression moyenne pendant 
la tempête. 

Pluviomètre» — Le pluviomètre se compose d'une 
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cuvette cylindrique de métal placée sur le toit pour rece- 
voir Teau ou la neige, et munie à sa partie inférieure d'un 
tuyau qui amène l'eau dans le laboratoire. En dessous de 
l'oritice inférieur est un vase de verre suspendu par un res- 
sort spiral d'acier, de façon qu'il s'abaisse à mesure que 
l'eau vient le remplir. A l'extrémité inférieure du ressort spi- 
ral est fixé un craycm qui appuie sur une feuille de papier 
mobile, et dont la position en hauteur indique à chaque 
instant le poids de l'eau que contient le vase, ou la hau- 
teur d'eau tombée, si Ton divise le poids par la surface 
de l'ouverture du récepteur. Pour éviter de donner de 
trop grandes dimensions au vase, on le munit d'un siphon 
réalisant la disposition connue dans les Cours de Physique 
sous le nom de vase de Tantale; aussitôt que l'eau vient 
à couvrir le siphon, il s'amorce de lui-même et vide com- 
plètement le vase; le crayon remonte en haut du papier, 
et tout est prêt de nouveau pour continuer l'inscription. 
Dans l'appareil original, le vase se vide dès qu'il est 
tombé un demi-pouce d'eau (12"*™, 7). 

En hiver, quand il tombe de la neige, elle fond con- 
stamment, grâce au courant d'air tiède qui mon te du bureau 
tout le long du tuyau, et elle vient donner également la 
quantité d'eau liquide qui correspond à la neige. 

Dans la tempête du 18 décembre, on voit sur le tracé que 
le crayon quitte l'horizontale, c'est-à-dire qu'il commence 
à pleuvoir, à 1 1 heures du matin. La pluie continue avec 
une abondance variable toute l'après-midi; à 4^20" envi- 
ron, le vase, étant rempli, se vide, et l'on voit le tracé 
remonter au haut du papier : il était alors tombé 1 2™'", 7 
de pluie. Un peu avant 6 heures, la pluie cesse, et le tracé 
redevient horizontal. A minuit 10 minutes, |>etile averse 
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qui dure vii^t mioutes environ et donne 0"*'°, 5 de hau- 
teur d'eau; kl pluie a dès lors cessé de tomber jusqu'au 
jour. 

Baromèire. — Le baromètre est extrêmement simple ; 
c*est un baromètre à mercure dont le tuLie est fixe, 
mais dont la cuvette est suspendue à deux ressorts spiraux 
d'acier; quand la pression barométrique augmente, le 
mercure monte dans le tube, la cuvette devient plus 
Iq^ère et les ressorts la font monter; elle descend de même 
quand le baromètre baisse. Le calcul indique facilement 
que ces mouvements sont proportionnels aux variations 
de la pression ; il suffit donc, pour inscrire ces dernières, 
de fixer à la cuvette un crayon qui frotte contre la feuille 
de papier mobile destinée à recevoir l'inscription. Comme 
on dispose à volonté de la sensibilité des ressorts et du 
diamètre du baromètre, on pourra faire en sorte que les 
mouvements de la cuvette soient beaucoup plus grands 
que les variations de la pression, et obtenir ainsi l'ampli- 
fication que Ton jugera la meilleure. 

Cet iiistrumeut n'était pas encore construit lors de 
Touiagau tiu 18 décembre; le tracé aurait certiiinement 
présenté uu grand intérêt, c;u* le baromètre, à ^57"*" 4 
il 7 heures du matin, avait éprouvé une baisse subite 
énorme; il n'était qu*à 744"*™>3 à 9. heures du soir et à 
^^Quim 3 ly Q heures; le lendemain matin, à 7 heures, il 
se retrouvait à 762 millimètres. 

Thermomèt)^. — Le thermomètre n'a été installé 
qu'en i^'^'x, M. Draper avait essayé d'abord de faire in- 
scrire d'une manière continue la longueur d'un fil de 



- 113 - 

cuivre, de manière à en déduire la température. Il a adopté 
depuis une lame formée de deux métaux soudés, et qui 
s'infléchit d'un côté ou de l'autre suivant les variations de 
la température. Les deux lames ont environ 20 centi- 
mètres de long et sont soudées sur toute leur longueur; 
une de leurs extrémités est serrée dans une mâchoire flxe ; 
Tautre est libre et agit sur le petit côté d'un levier à bras iné- 
gaux, maintenu sans cesse en contact avec elle au moyen 
d'un ressort. L'autre extrémité du bras de levier, aussi 
grande qu'on le veut, se termine par un crayon qui appuie 
sur une feuille de papier mobile. Le thermomètre est gra- 
dué par comparaison une fois pour toutes aux températures 
extrêmes entre lesquelles il doit fonctionner. Les métaux 
employés étaient d'abord le zinc et le fer; depuis, M. Dra- 
pera préféré des lames doubles de laiton et de caoutchouc, 
qui seraient plus sensibles et donneraient, d'après lui, de 
bons résultats, chose étonnante au premier abord, quand 
on songe à la lenteur extrême avec laquelle le caoutchouc 
doit se mettre en équilibre de température avec l'air exté- 
rieur. 

Pour avoir un psychromètre, il sufifit d'enrouler autour 
d'une de ces lames un morceau de toile fine que l'on 
maintient toujours mouillée; on peut réunh' sur le même 
tracé les indications du thermomètre sec et du thermomètre 
humide. 

L'Observatoire possède actuellement un certain nombre 
de ces thermomètres. L'un fonctionne à l'ombre du côté 
du nord; un autre, à découvert sur la terrasse ; un autre, 
également sur la terrasse, est couvert de noir de fumée et 
placé au milieu d'un ballon de verre fermé ; il donne, par 
sa différence avec le thermomètre libre, la mesure de la 

10. 
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radiation solaire. Par de nombreuses comparaisons, 
M. Draper a reconnu qu'il était inutile de faire le vide 
autout de ce thermomètre, le ballon vide et le ballon plein 
d'air donnant les mêmes résultats. 

Depuis quelque temps, M. Draper a remplace dans 
ses appareils les crayons par des plumes capillaires en 
verre contenant de l'encre à l'aniline ; ce sont des tubes 
de verre terminés par une pointe capillaire, que l'on 
approche très-près du papier, de façon que le contact se 
fasse, autant que possible, non par le verre lui-même, 
mais par la petite goutte qui pend au bout du tube. Le frot- 
tement contre le papier est beaucoup plus faible, et les 
tracés sont à peu près aussi fins et aussi nets qu'avec un 
crayon. Cette forme de plumes est également adoptée 
maintenant en Amérique pour les nombreux chrono- 
graphes dont on se sert dans les observatoires astrono- 
miques. 



OBSERVATOIRE DUDLEY (aLBA.NY, NEW-YOHk). 

L'Observatoire Dudley, fondé en i85i à Albany (New- 
York) par des souscriptions particulières (*), était tout 
d'abord destiné à l'Astronomie pure; mais, depuis 1866, 
le directeur, M. G. W. Hough, a commencé des séries 
régulières d'observations météorologiques. Ces observa- 
tions, jusqu'au commencement de 1871, forment la ma- 
tière du deuxième et dernier Volume à' Annales de l'Obser- 



^*) Voir V Astronomie pratique et les Observatoires (IH* Partie, 
Etats-Unis cV Amérique, p. i38). 
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vatoire Dudlefy imprimées par ordre et aux frais de la 
législature de l'Etat de New- York. Elles comprennent : 

1° Des observations barométriques faites depuis 
le I*' janvier 1866 au moyen d'un appareil enregistreur 
qui trace à la fois la courbe des variations d'une manière 
continue et imprime une fois par heure la hauteur du 
baromètre en chiffres ordinaires, allant jusqu'aux mil- 
lièmes de pouce ; 

2° Des observations thermo métriques faites, du i*' jan- 
vier 186-2 au i" janvier 1870, deux fois par jour, 
à 8 heures du matin et à 7 heures du soir; au i*' jan- 
vier 1870, on ajouta à ces observations celle de midi; 
enfin, du i*' septembre à la fin de la même année, les tem- 
pératures furent marquées d'heure en heure par un appa- 
reil inscripteur; 

3° La vitesse et la direction du vent, observées trois 
fois par jour, à 8 heures du matin, midi et 7 heures du 
soir, pendant Tannée 1868; dans les années suivantes, 
l'observation a été enregistrée automatiquement toutes les 
heures ; 

4° Enfin la quantité de pluie, mesurée une fois par 
jour. 

Les instruments enregistreurs de cet observatoire mé- 
ritent une description spéciale. 

Le baromètre inscripteur à mercure est formé par un 
tube de section constante, recourbé en siphon, dont la 
petite branche est représentée en B [Jig. 10). Sur le mer- 
cure repose un flotteur métallique F, surmonté d'une tige 
également métallique ï, qui traverse le couvercle A de la 
petite branche du baromètre et se termine par un petit 
disque horizontal de platine D. Pour empêcher tout ce 



système de tourner sur lui-même, une seconde tigeT esi 
fixée latéralement k la première et piisse ^guleinent <hui 
uu autre trou dn couvercle A. 
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Le disque D est compris entie deux pointes de pl.iiine 
P. P', cjiii en s'int cliacune k une distance iiu plus égale 
" iin (Js pnuce [o"'"',oi) et sont fixées dans une lame 
d'ivoire I, qui les isole fune de l'autre. Un des pAles il'une 
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porte deux fils qui traversent chacun un des électro-aimants 
M, M' et aboutissent aux pointes P, P'. 

Ces deux pointes et la lame I qui les porte sont reliées 
à un écrou E monté sur une vis micrométrique V, de façon 
à montei* ou descendre quand la vis tourne, mais sans 
tourner avec elle. Cette vis, auy^^de pouce (o'"*",5 envi- 
ron), se termine à sa partie inférieure par une roue H à 
quarante dents, de sorte que, lorsque cette roue H 
tourne d'une dent, le système des deux ])ointes P, P' 
monte ou descend de ^ni ^^ pouce (©"^"jOi). Quant à 
la roue dentée H, ses déplacements sont commandés par 
deux pignons C, C à une seule dent, terminant deux mou- 
vements d'horlogerie qui les font tourner en sens con- 
traires, ainsi que le montre la figure. Ces pignons portent 
encore une petite came, qui est arrêtée par une saillie de 
l'armature des électro-aimants M, M' ; mais, dès que celle- 
ci vient à être attirée, le pignon correspondant devient 
libre, se met à tourner et met en mouvement la vis V. 

Supposons maintenant que, tout ayant été réglé de 
façon que les pointes P, P' ne touchent pas le disque D, 
mais en soient à moins de o"***^, oi, la pression baromé- 
trique vienne, par exemple, à monter. Immédiatement, 
le flotteur, en descendant, rencontre la pointe P, fait pas- 
ser le courant dans l'électro-aimant M et désembraye le 
pignon C, qui commence à tourner. A chacune de ses 
révolutions, il fait faire ^ de tour à la vis V, c'est-à-dire 
fait descendre les pointes P, P' de j-~^ de pouce (o""*",o i ) ; 
le mouvement dure jusqu'à ce que les pointes et l'écrou E 
se soient abaissés de la même quantité que le mercure : 
alors l'appareil se retrouve dans l'état primitif. Grâce 
à ce mécanisme, la vis fait donc — de tour pour cha(|ue 
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variation de jjn ^^ pouce dans le niveau du mercure 
en B, c'est-à-dire pour un changement de tVt» ^® pouce 
(o'"™,025) dans la pression atmosphérique. 

Une fois ce mouvement obtenu, il est facile de le com- 
muniquer à un appareil inscripteur quelconque; on 
pourra, par exemple, faire commander par la roue H un 
système d'engrenages multiplicateus terminés par une vis 
sans fin portant un chariot et un crayon qui frotterait sans 
cesse contre un cylindre recouvert de papier, et animé 
d*un mouvement de rotation. Les déplacements en hau- 
teur du crayon sont proportionnels aux changements de 
la pression atmosphérique, et l'on est maître de l'ampli- 
fication. 

C'est ce qui est réalisé dans l'appareil de Hough, où 
l'on fait tracer à la fois deux crayons sur deux cylindres, 
dont l'un fait une révolution en deux jours et l'autre 
en quinze jours. On obtient ainsi la marche générale de la 
pression sur le cylindre à mouvement lent et les varia- 
tions avec une amplification bien plus grande sur le cy- 
lindre à mouvement rapide. 

En même temps que cet appareil d'enregistrement qui 
donne une courbe continue, la vis V en commande un 
antre qui imprime toutes les heures, en chiffres ordinaires, 
la pression barométrique jusqu'aux millièmes de pouce. 
Pour cela, la roue H entraîne un système multiplicateur se 
terminant à un pignon à cinquante dents L (y?^. 1 1), qui 
avance de cinq dents, ou de -^ de tour, pour une dent 
de la roue H, ou oP°,ooi de variation dans le baromètre. 
L'axe X de la roue L porte également un tambour N, sur 
la circonférence duquel sont gravés les dix chiffres en 
relief, et une came n qui fait tourner une roue à dix 
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dents N', fixée sur un axe Y parallèle à X. La roue N' est 
liée invariablement à une autre N", qui commande le 
système d'une roue O et d'un tambour analogue à N; ces 
deux pièces O sont montées à frottement sur Taxe X. La 
roue O, étant égale à N", fera -^ de tour pour chaque 
dixème de tour de N' ou pour chaque tour de N. Le tam- 
bour O marquera donc les centièmes de pouce. Enfin Taxe 
Y porte encore une came Q qui, à chaque tour entier, 

Fig. II. 




fait faire ~ de tour au système R, monté également à frot- 
tement doux et composé d'une roue à dix dents et d'un 
tambour à chiffres en relief, qui se trouvera marquer les 
dixièmes de pouce de la hauteur barométrique. Un sys- 
tème convenable maintient tous les types en relief couverts 
d'encre grasse, et toutes les heures, ou plus souvent si on 
le juge utile, une feuille de papier est ap|)uyée contre la 
tranche des trois tambours. Une fois ceux-ci réglés, l'ap- 
pareil imprime ainsi de lui-même, en chiff'res, les dixièmes, 
centièmes et millièmes de pouce de la pression baromé- 
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trique ; qu«uit au\ nDités, on les inscrit à la main, et, du 
reste, il ne peut y avoir aucun doute à leur égard, vu la 
grandeur de Funité ( i pouce vaut ?.5"™, 4 ) . 

Pour éviter les corrections de température, le baro- 
mètre est compensé de lui-même ; le calcul indique facile* 
ment, pour un baromètre à sipbon donné, quelle quan- 
tité de mercure il faut y mettre pour que les variations de 
niveau dans la petite branche soient sensiblement indépen- 
dantes de la température, au moins pour les pressions 
moyennes. 

On reconnaît dans ce baromètre sensiblement les 
mêmes principes qui ont été appliqués ensuite dans le 
baromètre enregistreur de M. Rédier, si répandu aujour- 
d'hui. Seulement ce dernier instrument n'emploie que 
des mouvements d'horlogerie, ce qui le rend supérieur 
au baromètre Hough, pour lequel une pile puissante est 
nécessaire. 

Le même observatoire j)ossède encore un appareil enre- 
gistreur de la vitesse et de la direction du vent. Pour la 
vitesse, la tige de Tanémomètre à coupes de Robinsoii 
entraîne un engrenage multiplicateur, qui, à chaque 
dixième de mille ( i6o"*,93) parcouru par le vent, ferme 
circuit et fait monter d'une petite quantité le crayon d'un 
cylindre inscripteur. Le nombre de ces espèces de gra- 
dins tracés par le crayon pendant une heure donne le 
chemin parcouru par le vent en dixièmes de mille. 

Pour la direction, la tige de la girouette tourne avec 
la flèche et se termine à la partie inférieure par un tam- 
bour de bois, sur lequel sont enroulées huit bandes métal- 
liques horizontales, toutes en communication avec l'un 
dos polos d'uuo pile, et couvrant respectivement J, ^,1 de 
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la circonférence du tiimbour. Un fil métallique^ commu- 
niquant avec l'autre pôle de la pile, descend toutes les 
heures, par exemple, en frottant tout le long d'une géné- 
ratrice du tambour; suivant l'orientation que le vent 
donne à ce dernier, le fil rencontre un nombre variable de 
bandes et produit à chaque fois un courant. Celui-ci passe 
dans un électro-aimant qui, chaque fois, fait avancer de -J- 
de tour une roue qui porte gravés en relief les noms des 
huit vents princpaux (N., N.-O., O., S.-O., S., S.-E., 
E., N.-E. ). Le courant est, par exemple, lancé huit fois 
dans rélectro-aimant pour le vent du Nord, quatre fois 
pour le vent du Sud, une fois seulement pour le Nord- 
Ouest, etc. 

Enfin, M. Hough a également doté son observatoire 
d'un météorographe qui inscrit les indications du baro- 
mètre et des thermomètres sec et mouillé; nous le décri- 
rons sommairement. 

Toutes les heures, un mouvement d'horlogerie abaisse 
un levier portant des sondes verticales en platine, qui 
communiquent avec l'un des pôles d'une pile et vont 
plonger dans le tube ouvert des baromètres ou thermo- 
mètres, dont le mercure est en relation avec l'autre pôle 
de la pile. Au moment du contact de la sonde et du mer- 
cure, le courant est fermé et fait appuyer un crayon sur 
un cylindre inscripteur; la ligne qui joint tous les points 
supérieurs de ces tracés marque, à chaque instant, la posi- 
tion du niveau dans les appareils. De plus, pour éviter 
que la sonde, en sortant du mercure, ne produise une 
étincelle qui pourrait l'oxyder, on a soin de faire inter- 
rompre le circuit en dehors avant le mouvement de 
retour des sondes. 

1 1 
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Cet ap|)areil préseate, comme on le voit, les dispositions 
principales que M. van Rysselbei^he a appliquées depuis, 
avec quelques perfectionnements, dans son météore- 
graphe universel. 

Teb sont les instruments météorologiques qui méritent 
d'être signalés particulièrement dans l'Observatoire d'Al- 
bany. Il avait été question un instant d'y installer des 
instruments de magnétisme, et Ton avait même com- 
mencé la construction d'une grande chambre souterraine, 
afin d*y être mieux à l'abri des variations de température. 
Malheureusement les fonds que l'Observatoire tenait de la 
générosité publique finirent par s'épuiser, et il devint im- 
possible de se procurer de nouvelles ressources. En 1874, 
le directeur fut obligé de quitter l'Observatoire et d'entrer 
dans l'industrie ; il ne resta plus même alors assez d'ar- 
gent pour payer un gardien chargé de l'entretien des 
instruments, et l'Observatoire fut complètement aban- 
donné. Dans une partie du jardin on a installé depuis 
une station du Signal Service, où les observateurs ont pu 
recueillir le baromètre inscripteur; ils n'ont malheureuse* 
ment ni le temps ni les moyens de s'occuper de tous les 
autres instruments. 



Comme on le voit par tout ce qui précède, la Météoro- 
logie est très cultivée aux États-Unis, mais d'une fiiçon 
spéciale, et le côté pratique l'emporte sur les études de 
science pure. L'Institution smithsonienne seule, qui ne se 
mêle plus d'observations, s'est occupée longtemps des 
discussions scientifiques , et est arrivée dans cette voie à 
d'importants résultiits. Les autres institutions ne font 
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guère que recueillir des nombres et ne les utilisent que 
partiellement, dans un but restreint, laissant à d'autres 
le soin de les étudier dans le détail. C'est à peine si, dans 
le pays des Maury et des Espy, on peut citer aujourd'hui 
quelques noms de météorologistes, tels que le professeur 
E. Loomis, qui s'occupent réellement de science. 

Mais, si l'Amérique peut en ce moment envier à l'Eu- 
rope les travaux de science pure, au moins, pour la gran- 
deur du pays soumis aux études, la richesse avec laquelle 
les institutions sont dotées, le nombre et l'importance des 
documents recueillis et publiés, enfin la manière pratique 
dont on sait en tirer parti pour les besoins de chaque 
jour, les États-Unis ne rencontrent pas encore de rivaux. 
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